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AVANT-PROPOS 



L'etude de la mecanique des fluides remonte au moins a I'epoque de la Grece 
antique avec le celebre savon Archimede, connu par son principe qui fut a I'origine 
de la statique des fluides. Aujourd'hui, la dynamique des fluides est un domaine 
actif de la recherche avec de nombreux problemes non resolus ou partiellement 
resolus. 

Dans cet ouvrage se trouve expose I'essentiel de ce qu'un etudiant des Instituts 
Superieurs des Etudes Technologiques doit savoir. Les automatismes 
hydrauliques et pneumatiques sont actuellement tres utilises en industrie. Done, un 
technicien quelque soit sa speciality doit acquerir les notions fondamentales en 
mecanique des fluides. Nous avons cherche a eviter les developpements 
mathematiques trop abondants et pas toujours correctement maitrises par la 
plupart des techniciens superieurs et insiste tres largement sur les applications 
industrielles et les problemes de dimensionnement. Ainsi, l'etude de la mecanique 
des fluides sera limitee dans cet ouvrage a celle des fluides homogenes. Les lois 
et modeles simplifies seront utilises pour des fluides continus dans une description 
macroscopique. Egalement, nous limiterons notre etude a celle des fluides parfaits 
et reels. Dans l'etude dynamique nous serons amenes a distinguer les fluides 
incompressibles et les fluides compressibles. 

Le chapitre 1 constitue une introduction a la mecanique des fluides dans 
laquelle on classe les fluides parfaits, les fluides reels, les fluides incompressibles 
et les fluides compressibles et on definit les principales proprietes qui seront 
utilisees ulterieurement. 

Le chapitre 2 est consacre a l'etude des fluides au repos. Les lois et theoremes 
fondamentaux en statique des fluides y sont enonces. La notion de pression, le 
theoreme de Pascal, le principe d'Archimede et la relation fondamentale de 
I'hydrostatique sont expliques. 

Dans le chapitre 3 sont traitees les equations fondamentales qui regissent la 
dynamique des fluides incompressibles parfaits, en particulier, I'equation de 
continuity et le theoreme de Bernoulli. Elles sont considerees tres importantes 



dans plusieurs applications industrielles, entre autres dans la plupart des 
instruments de mesures de pressions et de debits qu'on peut rencontrer dans 
beaucoup de processus industriels de fabrication chimique surtout. 

Dans le chapitre 4 sont demontres les equations et les theoremes relatifs a la 
dynamique des fluides incompressibles reels. Une methode simplified de calcul 
des pertes de charge basee sur ces equations est proposee. Elle est indispensable 
pour le dimensionnement des diverses installations hydrauliques (problemes de 
pompage, de turbines, de machines hydrauliques, et thermiques dans lesquelles 
est vehicule un fluide etc.) 

Le chapitre 5 est consacre a I'etude des fluides compressibles. Les lois et les 
equations fondamentales de la dynamique ainsi que le theoreme de Saint-Venant 
necessaires pour traiter un probleme d'ecoulement de gaz sont demontres. 
Certaines notions de thermodynamique, jugees indispensables pour introduire 
quelques parametres, sont ajoutees. 

La derniere partie de chaque chapitre est consacree a des exercices corriges. 
lis sont extraits, pour la plupart, des examens et devoirs surveilles que j'ai propose 
a I'lnstitut Superieur des Etudes Technologique de Djerba. lis sont choisis pour 
leur interet pratique et pour leur diversite. Chaque exercice traite un domaine 
particulier d'application qu'un technicien superieur pourrait rencontrer aussi bien 
dans le cadre des travaux pratiques a I'lSET qu'en industrie dans sa vie active. Les 
solutions avec beaucoup de detail, devraient permettre a I'etudiant d'acquerir, en 
peu de temps, la maitrise necessaire des concepts utilises. Ces exercices 
permettront egalement de tester I'avancement de leurs connaissances. 

En ce qui concerne la typographie, il a paru opportun de garder les memes 
notations dans la partie exercices corriges et dans la partie cours. Les points 
importants sont ecrits en caractere gras et les resultats sont encadres. 

Cet ouvrage constitue une premiere version. II sera certainement revise. Les 
critiques, les remarques et les conseils de tous les competents du domaine qui 
veulent nous aider et encourager seront accueillis avec beaucoup de respect et 
remerciement. 

Riadh BEN HAMOUDA, Octobre 2008 
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Chapitre 1 : INTRODUCTION A LA MECANIQUE DES 

FLUIDES 



1 Introduction 

La mecanique des fluides est la science des lois de I'ecoulement des fluides. Elle 
est la base du dimensionnement des conduites de fluides et des mecanismes de 
transfert des fluides. C'est une branche de la physique qui etudie les ecoulements 
de fluides c'est-a-dire des liquides et des gaz lorsque ceux-ci subissent des forces 
ou des contraintes. Elle comprend deux grandes sous branches: 

- la statique des fluides, ou hydrostatique qui etudie les fluides au repos. C'est 
historiquement le debut de la mecanique des fluides, avec la poussee d'Archimede 
et I'etude de la pression. 

- la dynamique des fluides qui etudie les fluides en mouvement. Comme autres 
branches de la mecanique des fluides. 

On distingue egalement d'autres branches liees a la mecanique des fluides : 
I'hydraulique, I'hydrodynamique, I'aerodynamique, ...Une nouvelle approche a vu 
le jour depuis quelques decennies: la mecanique des fluides numerique (CFD ou 
Computational Fluid Dynamics en anglais), qui simule I'ecoulement des fluides en 
resolvant les equations qui les regissent a I'aide d'ordinateurs tres puissants : les 
supercalculateurs. 

La mecanique des fluides a de nombreuses applications dans divers domaines 
comme I'ingenierie navale, I'aeronautique, mais aussi la meteorologie, la 
climatologie ou encore I'oceanographie. 

2 Definitions 

Un fluide peut etre considere comme etant une substance forme d'un grand 
nombre de particules materielles, tres petites et libres de se deplacer les unes par 
rapport aux autres. C'est done un milieu materiel continu, deformable, sans rigidite 
et qui peut s'ecouler. Les forces de cohesion entres particules elementaires sont 
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tres faibles de sorte que le fluide est un corps sans forme propre qui prend la 
forme du recipient qui le contient, par exemple: les metaux en fusion sont des 
fluides qui permettent par moulage d'obtenir des pieces brutes de formes 
complexes. 

On insiste sur le fait qu'un fluide est suppose etre un milieu continu : meme si Ton 
choisit un tres petit element de volume, il sera toujours beaucoup plus grand que la 
dimension des molecules qui le constitue. Par exemple, une gouttelette de 
brouillard, aussi petite soit-elle a notre echelle, est toujours immense a I'echelle 
moleculaire. Elle sera toujours considered comme un milieu continu. Parmi les 
fluides, on fait souvent la distinction entre liquides et gaz. 

Les fluides peuvent aussi se classer en deux families relativement par leur 
viscosite. La viscosite est une de leur caracteristique physico-chimique qui sera 
definie dans la suite du cours et qui definit le frottement interne des fluides. Les 
fluides peuvent etre classes en deux grande families : La famille des fluides 
"newtoniens" (comme I'eau, I'air et la plupart des gaz) et celle des fluides "non 
newtoniens" (quasiment tout le reste... le sang, les gels, les boues, les pates, les 
suspensions, les emulsions...). Les fluides "newtoniens" ont une viscosite 
constante ou qui ne peut varier qu'en fonction de la temperature. La deuxieme 
famille est constitute par les fluides "non newtoniens" qui ont la particularity d'avoir 
leur viscosite qui varie en fonction de la vitesse et des contraintes qu'ils subissent 
lorsque ceux-ci s'ecoulent. Ce cours est limite uniquement a des fluides 
newtoniens qui seront classes comme suit. 
2.1 Fluide part ait 

Soit un systeme fluide, c'est-a-dire un volume delimite par une surface fermee S 
fictive ou non. 
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Considerons dF la force d'interaction au niveau de la surface elementaire dS de 
normale n entre le fluide et le milieu exterieur. 

On peut toujours decomposer dFen deux composantes: 

- une composante J^tangentielle a dS. 

- une composante dF N normale a dS. 

En mecanique des fluides, un fluide est dit parfait s'il est possible de decrire son 
mouvement sans prendre en compte les effets de frottement. C'est a dire quand la 

composante dF T est nulle. Autrement dit, la force JFest normale a I'element de 

surface dS. 

2.2 Fluide reel 

Contrairement a un fluide parfait, qui n'est qu'un modele pour simplifier les calculs, 
pratiquement inexistant dans la nature, dans un fluide reel les forces tangentielles 
de frottement interne qui s'opposent au glissement relatif des couches fluides sont 
prise en consideration. Ce phenomene de frottement visqueux apparait lors du 
mouvement du fluide. 

C'est uniquement au repos, qu'on admettra que le fluide reel se comporte comme 
un fluide parfait, et on suppose que les forces de contact sont perpendiculaires aux 
elements de surface sur lesquels elles s'exercent. La statique des fluides reels se 
confond avec la statique des fluides parfaits. 

2.3 Fluide incompressible 

Un fluide est dit incompressible lorsque le volume occupe par une masse donne ne 
varie pas en fonction de la pression exterieure. Les liquides peuvent etre 
consideres comme des fluides incompressibles (eau, huile, etc.) 

2.4 Fluide compressible 

Un fluide est dit compressible lorsque le volume occupe par une masse donnee 
varie en fonction de la pression exterieure. Les gaz sont des fluides compressibles. 
Par exemple, I'air, I'hydrogene, le methane a I'etat gazeux, sont consideres comme 
des fluides compressibles. 



Notions de mecanique des fluides. Cours et exercices corriges. 
Auteur : Riadh BEN HAMOUDA 



Page: 3 



Chapitre 1 : Introduction a la mecanique des fluides 



3 Caracteristiques physiques 

3. 1 Masse volumique 

m 

P= V 

ou : 

p : Masse volumique en (kg/m 3 ), 
m : masse en (kg), 
V : volume en (m 3 ). 
Exemples : 



Fluide 


Masse volumique p(kg/m 3 ) 


Type de fluide 


Benzene 


0,880. 10 3 


Incompressible 


Chloroforme 


1,489. 10 3 


Eau 


10 3 


Huile d'olive 


0,918. 10 3 


Mercure 


13,546. 10 3 


Air 


0,001205. 10 3 


compressible 1 


Hydrogene 


0,000085. 10 3 


Methane 


0,000717. 10 3 



3.2 Poids volumique 



vj : Poids volumique en (N/m 3 ). 
m : masse en (kg), 

g : acceleration de la pesanteur en (m/s 2 ), 
V : volume en (m 3 ). 
3.3 Den site 

masse volumique du fluide p 
masse volumique d' un fluide de reference p . 

Dans le cas des liquides en prendra I'eau comme fluide de reference. Dans le cas 
des gaz on prendra I'air comme fluide de reference. 



1 Ces valeurs sont prise a titre indicatif dans les conditions normales de pression et de temperature. 
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3.4 Vi sco site 

C'est une grandeur qui caracterise les frottements internes du fluide, autrement dit 
sa capacite a s'ecouler. Elle caracterise la resistance d'un fluide a son ecoulement 
lorsqu'il est soumis a I'application d'une force. C'est a dire, les fluides de grande 
viscosite resistent a I'ecoulement et les fluides de faible viscosite s'ecoulent 
facilement. Elle peut etre mesuree par un viscosimetre a chute de bille, dans lequel 
en mesure le temps ecoule pour la chute d'une bille dans le fluide. Elle peut 
egalement etre mesuree par un recipient dont le fond comporte un orifice de taille 
standardised. La vitesse a laquelle le fluide s'ecoule par cet orifice permet de 
determiner la viscosite du fluide. 

La viscosite est determinee par la capacite d'entramement que possede une 

couche en mouvement sur les autres couches adjacentes. 

Par exemple, si on considere un fluide visqueux place entre deux plaques Pi et P2, 

tel que la plaque Pi est fixe et la plaque P2 est animee d'une vitesse V 2 . 





Plaque P 2 








— r 








V + AV F 


$AZ 




► 



















y 2 



Plaque Pi fixe 

Si on represente par un vecteur, la vitesse de chaque particule situee dans une 
section droite perpendiculaire a recoupment, la courbe lieu des extremites de ces 
vecteurs represente le profil de vitesse. Le mouvement du fluide peut etre 
considere comme resultant du glissement des couches de fluide les unes sur les 
autres. La vitesse de chaque couche est une fonction de la distance Z. On 
distingue la viscosite dynamique et la viscosite cinematique. 
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Viscosite dynamique 

La viscosite dynamique exprime la proportionnalite entre la force qu'il faut exercer 
sur une plaque lorsqu'elle est plongee dans un courant et la variation de vitesse 
des veines de fluide entre les 2 faces de la plaque. ...Elle est exprimee par un 
coefficient representant la contrainte de cisaillement necessaire pour produire un 
gradient de vitesse d'ecoulement d'une unite dans la matiere. 
Considerons deux couches de fluide adjacentes distantes de Az. La force de 
frottement F qui s'exerce a la surface de separation de ces deux couches s'oppose 
au glissement d'une couche sur I'autre. Elle est proportionnelle a la difference de 
vitesse des couches soit Av, a leur surface S et inversement proportionnelle a Az : 
Le facteur de proportionnalite ju est le coefficient de viscosite dynamique du fluide. 



ou : 

F : force de glissement entre les couches en (N), 
// : Viscosite dynamique en (kg/m.s), 
S : surface de contact entre deux couches en (m 2 ), 
AV : Ecart de vitesse entre deux couches en (m/s), 
AZ : Distance entre deux couches en (m). 

Remarque : Dans le systeme international (SI), I'unite de la viscosite dynamique 
est le Pascal seconde (Pa s) ou Poiseuille (PI) : 1 Pa s = 1 PI = 1 kg/m s 
Exemple : 



Fluide 


// (Pas) 


eau (0 °C) 


1,787-10~ 3 


eau (20 °C) 


1, 002-1 0" 3 


eau (100 °C) 


0,281 8-1 0~' J 


Huile d'olive (20 °C) 


* 100-10" 3 


glycerol (20 °C) 


* 1 000-1 0" 3 


Hydrogene (20 °C) 


0,86-1 0" b 


Oxygene (20 °C) 


1,95-10" 5 
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Viscosite cinematique 

P_ 

L'unite de la viscosite cinematique est le (m 2 /s). 
Remarque 1 (unite): 

On utilise souvent le Stokes (St) comme unite de mesure de la viscosite 
cinematique. 
1 St= 10" 4 m 2 /s 

Remarque 2 (Influence de la temperature) : 

Lorsque la temperature augmente, la viscosite d'un fluide decroTt car sa densite 
diminue. 

Remarque 3 (difference entre viscosite dynamique et viscosite cinematique) 
La viscosite cinematique caracterise le temps d'ecoulement d'un liquide. Par 
contre, la viscosite dynamique correspond a la realite physique du comportement 
d'un fluide soumis a une sollicitation (effort). En d'autre terme, cette derniere 
exprime la « rigidite » d'un fluide a une vitesse de deformation en cisaillement (voir 
la relation * a la page 6). 

4 Conclusion 

Les fluides peuvent etre classes en fluides parfaits (sans frottement), fluides 
reels (avec frottement), fluides incompressibles (liquides) et fluides 
compressibles (gaz). Les fluides sont caracterises par les proprietes suivantes: la 
masse volumique, le poids volumique, la densite et la viscosite. Ces proprietes 
seront utilisees ulterieurement. 

Le comportement mecanique et les proprietes physiques des fluides 
compressibles et ceux des fluides incompressibles sont differents. En effet, les lois 
de la mecanique des fluides ne sont pas universelles. Elles sont applicables 
uniquement pour une classe de fluides donnee. Conformement a la classification 
qui a ete faite, les lois relatives a chaque type de fluides seront exposees dans la 
suite du cours d'une fagon independante. 
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5 EXERCICES D 'APPLICATION 




Exercice N ° 1: 

1 Enonce 

Determiner le poids volumique de I'essence sachant que sa densite d=0,7. 
On donne : 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 

- la masse volumique de I'eau p = 1000 kg /m 3 

2 Reponse 



m = d.p.g A.N. 



vj = 0,7.1000.9,81 = 6867 N / 



m 




Exercice N°2: 

1 Enonce 

Calculer le poids Po d'un volume V=3 litres d'huile d'olive ayant une densite 
d=0,918. 

2 Reponse 



P a = d.p.V.g A.N. P a = 0,918. 1000.3. 10 3 .9,81 = 21 N 



Exercice N°3: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 23-06-2003 

1 Enonce 

Quelle est I'influence de la temperature sur la viscosite ? 

2 Reponse 

Si la temperature augmente la viscosite diminue, et inversement. 
Exercice N°4: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 5-01 -2004 

1 Enonce 
Convertir le stockes en m 2 /s. 

2 Reponse 




1 Stockes = 10 mis 




Conversion du stockes : 
Exercice N°5: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 24-06-2004 

1 Enonce 

Expliquer le principe de mesure d'un viscosimetre a chute de bille. 

2 Reponse 
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La viscosite cinematique est proportionnelle au temps mis par une bille spherique 
en chute pour descendre au fond d'un tube contenant un fluide de viscosite 
inconnue. 

Exercice N°6: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 21 -04-2003 

1 Enonce 

Determiner la viscosite dynamique de I'huile d'olive sachant que sa densite est 
0,918 et sa viscosite cinematique est 1 ,089 Stockes. 

2 REPONSE 



/u = p.v 



A.N. 



ju = 918.1,089.10 4 =0,1 Pa.s 



Exercice N ° 7: 

1 Enonce 



Du fuel porte a une temperature T=20°C a une viscosite 
dynamique// =95.10 3 Pa.s. Calculer sa viscosite cinematique v en stockes 
sachant que sa densite est d=0,95. 

On donne la masse volumique de I'eau est p eau =1000 kg Itn 
Reponse 



v = — - — 


A.N. 


Peau-d 





95.10 
1000.0,95 



= 1.10 m I s = \ stockes 
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1 Introduction 

Lors d'une plongee sous marine, on constate que la pression de I'eau augmente 
avec la profondeur. La pression d'eau exercee sur un sous-marin au fond de 
I'ocean est considerable. De meme, la pression de I'eau au fond d'un barrage est 
nettement plus grande qu'au voisinage de la surface. Les effets de la pression 
doivent etre pris en consideration lors du dimensionnement des structures tels que 
les barrages, les sous marins, les reservoirs... etc. Les ingenieurs doivent calculer 
les forces exercees par les fluides avant de concevoir de telles structures. 
Ce chapitre est consacre a I'etude des fluides au repos. Les lois et theoremes 
fondamentaux en statique des fluides y sont enonces. La notion de pression, le 
theoreme de Pascal, le principe d'Archimede et la relation fondamentale de 
I'hydrostatique y sont expliques. 

Le calcul des presses hydrauliques, la determination de la distribution de la 
pression dans un reservoir... etc., sont bases sur les lois et theoremes 
fondamentaux de la statique des fluides. 

2 Notion de pression en un point d'un fluide 

La pression est une grandeur scalaire. C'est I'intensite de la composante normale 

de la force qu'exerce le fluide sur I'unite de surface. 

Elle est definie en un point A d'un fluide par I'expression suivante : 



dS 




10 
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dF, 



N 



dS 



ou : 



dS : Surface elementaire de la facette de centre A (en metre carre), 

n : Vecteur unitaire en A de la normale exterieure a la surface, 

dF N : Composante normale de la force elementaire de pression qui s'exerce sur la 

surface (en Newton), 

Pa : pression en A (en Pascal), 

Sur la surface de centre A, d'aire dS, orientee par sa normale exterieure n , la force 
de pression elementaire dF s'exprime par : 

dF N = -P A .dS.n 

Exemple : Chaque cm 2 de surface de notre peau supporte environ 1 kg (force) 

representant le poids de I'atmosphere. C'est la pression atmospherique au niveau 

de la mer. Nous ne la ressentons pas car notre corps est incompressible et ses 

cavites (estomac, poumons, etc. ) contiennent de I'air a la meme pression. 

Si on s'eleve de 5 000 m, la pression atmospherique est deux fois plus faible qu'au 

niveau de la mer car la masse d'air au-dessus de notre tete est alors moitie 

moindre. D'ou la necessite d'une pressurisation des avions. 

En plongee sous-marine, pour mesurer la pression, on utilise le plus souvent le 

bar: 1 bar = 1 kg / cm 2 . 
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Plus on descend en profondeur, plus la pression est elevee car il faut tenir compte 
du poids de I'eau au-dessus de nous : a 10 metres de profondeur, chaque cm 2 de 
notre peau supportera un poids egal a : 

1 cm2 X 10 m (profondeur) = 1 cm2 X 100 cm = 1000 cm3 = I'equivalent du poids 
d'1 litre d'eau. Le poids d'un litre d'eau douce est egal a 1kg. Le poids d'un litre 
d'eau de mer est un plus important (a cause du sel qu'elle contient) : 1 ,026 kg. 
En negligeant cette difference, on considerera que de maniere generale un litre 
d'eau pese 1 kg. 

Par consequent, la pression due a I'eau a 10 m de profondeur est done de 1 kg / 
cm 2 , e'est-a-dire 1 bar. Si on descend a nouveau de -10 m, la pression augmentera 
a nouveau de 1 bar. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique (pression due 
a I'eau). On I'appelle aussi pression relative car c'est une pression par rapport a la 
surface. 

La pression hydrostatique (comme la pression atmospherique) s'exerce dans 
toutes les directions (et pas simplement de haut en bas). 
Remarque : 

L'unite internationale de pression est le Pascal : 1 Pa = 1 N/m 2 . Cette unite est 
tres petite. On utilise le plus souvent ses multiples. En construction mecanique, 
resistance des materiaux , etc., l'unite utilisee est le mega pascal : 
1 MPa= 1 N/mm 2 =10 6 Pa 

En mecanique des fluides on utilise encore tres souvent le bar. Le bar est egal a 
peu pres a la pression atmospherique moyenne : 
1 bar= 10 5 Pa. 

3 Relation fondamentale de l'hydrostatique 

Considerons un element de volume d'un fluide incompressible (liquide homogene 
de poids volumiquesj). Cet element de volume a la forme d'un cylindre d'axe (G, 

u) qui fait un angle a avec I'axe vertical (0,Z) d'un repere R(0,Z ,Y,Z). Soit I la 
longueur du cylindre et soit dS sa section droite. 
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Z I 



Zi 




Soit Gi d'altitude Z\ et G2 d'altitude Z 2 , les centres des sections droites extremes. 
Etudions I'equilibre du cylindre elementaire, celui-ci est soumis aux : 

- actions a distance : son poids : dP =-m I dS Z 

- actions de contact : forces de pression s'exergant sur : 

o la surface laterale .ZdF^ 

o les deux surfaces planes extremes: dF l = -P v dS.(-u) = P v dS.u et 

dF 2 = -P 2 .dS.u .avec Pi et P2 les pressions du fluide respectivement en G1 
et en G2. 

Le cylindre elementaire etant en equilibre dans le fluide, ecrivons que la resultante 
des forces exterieures qui lui sont appliquees est nulle : 

~dP + 'LdF i + dF l +dF 2 =0 

En projection sur I'axe de symetrie {G,u ) du cylindre, 

- m. I. dS. cos a + P v dS - P 2 .dS = 
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Exprimons la difference de pression - P 2 apres avoir divise par dS et remarque 

que / - cos a = Z 2 -Z l 



P 1 -P 2 = m.(Z 2 -Z x ) = pg(Z 2 -Z l ) : Relation fondamentale de I'hydrostatique. 



Autre forme plus generale : 

En divisant les deux membres de la relation precedente par m : 

P P P P 

- L + Z l =- L + Z 2 .Ou encore + Z, = — + Z 2 

mm" pg pg 

Comme Gi et G2 ont ete choisis de fagon arbitraire a I'interieur d'un fluide de poids 
volumiqueer, on peut ecrire en un point quelconque d'altitude Z, ou regne la 
pression p : 





P 




— + Z = Cte 


m 


Pg 



4 Theoreme de Pascal 

4.1 Enonce 

Dans un fluide incompressible en equilibre, toute variation de pression en un 
point entrame la meme variation de pression en tout autre point. 

4.2 Demonstration 

Supposons qu'au point G1 intervienne une variation de pression telle que celle-ci 
devienneP, +APj. AP, etant un nombre algebrique. Calculons la variation de 
pression AP 2 qui en resulte en G1. 

Appliquons la relation fondamentale de I'hydrostatique entre G1 et G2 pour le fluide 

o a I'etat initial: P 1 - P 2 = m(Z 2 - z,) (1 ) 

o a I'etat final :(P l +AP l )- (P 2 +AP 2 ) = m.(Z 2 - ZJ (2) 

En faisant la difference entre les equations (2) et (1) on obtient : 

AP l - AP 2 = . 



D'ou 



APj = AP 2 



Notions de mecanique des fluides. Cours et exercices corriges. 
Auteur : Riadh BEN HAMOUDA 



Page: 14 



Chapitre 2 : Statique des fluides 



5 POUSSEE D'UN FLUIDE SUR UNE PAROI VERTICALE 



5.1 Hypotheses 

La paroi verticale possede un axe de symetrie (G,F). G est son centre de surface. 
D'un cote de la paroi il y a un fluide de poids volumiquesj , de I'autre cote, il y a de 
I'air a la pression atmospherique P a tm- On designe par Pq la pression au centre de 
surface G du cote fluide. 



5.2 Elements de reduction du torseur des forces de pression 

Connaissant la pression Pq au point G, la pression P M au point M est determinee 
en appliquant la relation fondamentale de I'hydrostatique :P M -P G = m.(Y c -Y M ) 

Dans le repere {G,X, Y,Z) defini sur la figure: yo=0 et y M =y, done 



Y | 




X 



P M =P c -m.y 



Exprimons la force de pression en M : dF = (P c -m.y).dS.X 
Soit \t poussie \ le torseur associe aux forces de pression relative : 
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52.1 Resultante 

R= \(P C -m.y).dS.X 



(S) 



que Ton peut ecrire en mettant en facteur les termes constants : 



R = 



.X 



P c .^dS -57. | y.dS 

(S) (S) 

On note que jdS = S (aire de la paroi), 

(5) 

jy.dS = y c .S = : Moment statique de la surface S par rapport a I'axe (G,Z ), done 



R = P G .S.X 



522 Moment 



M c = JGM AdF 



Dans le repere (G, X , Y , Z ) on peut ecrire: 



GM = y.Y et dF = (P G - m.y).dS.X , 
done W c = J [y.Y a (P G - m.y).dSJC 



(S) 



Sachant que Y aX =-Z done M c 



P c .\y.dS -m.\y 2 .dS 



(S) 



(S) 



(-Z) 



On sait que J y.dS = y c .S = et §y 2 .dS = I (Gi) : Moment quadratique de la 



CS) 



surface S par rapport a I'axe (G,Z ) passant par le centre de surface G. Done 



En resume : 
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5.3 Centre de poussee 

On cherche a determiner un point Go ou le moment resultant des forces de 
pression est nul. 

Compte tenu de I'hypothese de symetrie, si ce point existe il appartient a I'axe 
(G,Y) et il est tel que : 



M c = M G + G G a i? = . 



Ecrivons alors que : GG Q aR =M G 

Avec les resultats precedents, on obtient : y .Y a P g .S.X = m.I (G - y Z , 
ce qui conduit a 




G existe, il s'appelle le centre de poussee de la paroi. 

Remarque : Le centre de poussee est toujours au-dessous du centre de surface G. 

6 Theoreme d'Archimede 

6.1 Enonce 



Tout corps plonge dans un fluide regoit de la part de ce fluide une force 
(poussee) verticale, vers le haut dont I'intensite est egale au poids du volume 
de fluide deplace (ce volume est done egal au volume immerge du corps). 

PARCH=Pfluide-Vimm.g 




■ 



Solide immerge S 
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6.2 Demonstration 

Dans un fluide (E) de poids volumique m , imaginons un certain volume de fluide 
(Ei) delimite par un contour ferme (S) : 



Volume imaginaire (Ei) 
Delimite par le contour S 




Volume (E 2 ) 
exterieur au contour S 



Poids de (Ei) 



Si le fluide est au repos, il est evident que (Ei) est en equilibre sous I'effet des 
actions mecaniques exterieures suivantes : 

- Action de la pesanteur, modelisable par le torseur : {r(pes -> £,)} 

- Action des forces de pression dFdu fluide (E 2 ) qui entoure (Ei) modelisable par 
le torseur :{t(E 2 -» E x )} 

On peut done ecrire I'equation d'equilibre de (Ei) :{r(pes -> E 1 )}+ {t(E 2 -> E l )} = pj 
Nous savons qu'en G, centre de gravite du fluide (Ei) le torseur des forces de 

pesanteur se reduit a un glisseur : {r(pes -> E{)} ■- 



II est done evident qu'au meme point G le torseur des forces de pression dF se 
reduira lui aussi a un glisseur : 

\dl~ 



{r(E 2 ^E l )} = 



(S) 



L'equation d'equilibre de la portion de fluide (Ei) s'ecrit : JjF + P = 



(S) 
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(Ei) est ici une portion de fluide et P est le poids du fluide occupant le volume 
(Ei). Si le volume (E-i) est occupe par un solide immerge ayant le meme contour S, 
les forces de poussee sur ce contours (S) sont les memes , ce qui revient a dire 
que la force de poussee ne depend que du volume du fluide deplace et non pas de 
la nature du solide immerge (plomb, acier, etc). 
Conclusion : 

Tout corps solide immerge dans un fluide en equilibre est soumis de la part de 

celui-ci a des forces de pression dF dont les actions mecaniques sont 
modelisables au centre de gravite du fluide deplace par un glisseur dont la 
resultante est directement opposee au poids du fluide deplace. 




Remarques : 

- 1 er cas : Si le solide immerge est homogene alors le centre de poussee G, point 
d'application de la poussee d'Archimede sera confondu avec le centre de gravite 
du solide. L'equilibre du solide est indifferent. 




Solide immerge S 



)ieme 



, Poids du solide 



cas : Si le solide immerge est heterogene alors le centre de poussee G, 



point d'application de la poussee d'Archimede n'est pas confondu avec le centre 
de gravite G s du solide. L'equilibre du solide est stable si G est au dessus de Gs- 
L'equilibre du solide est instable si G est au dessous de Gs- 
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Solide immerge S 



Poids du solide 



Position stable 

Conclusion 

La statique des fluides est basee principalement sur les resultats suivants: 

a) La difference de pression entre deux points est proportionnelle a leur difference 



de profondeur : P l -P 1 = m.(Z 2 -Z x ) = pg{Z 2 -Z x ) 



C'est la relation fondamentale de I'hydrostatique, 

b) Toute variation de pression en un point engendre la meme variation de pression 
en tout autre point d'apres le theoreme de Pascal. 

c) Le torseur associe aux forces de pression d'un fluide sur une paroi plane 



verticale est : 









{r }=• 


r P G .S.X 




V poussee ) 




■. 










d) La position du centre de poussee. est 

e) Tout corps plonge dans un fluide subit une force verticale, orientee vers le haut 
c'est la poussee d'Archimede et dont I'intensite est egale au poids du volume de 
fluide deplace. 
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8 EXERCICES DUPLICATION 

Exercice N°l: Extrait du devoir surveille du 30-10-2006 
1 Enonce 

La figure ci-dessous represente un eric hydraulique forme de deux pistons (1) et 
(2) de section circulaire. 

Sous I'effet d'une action sur le levier, le piston (1) agit, au point (A), par une force 
de pression F p/h sur I'huile. L'huile agit, au point (B) sur le piston (2) par une force 



F hlp 2 

On donne : 

- les diametres de chacun des pistons : D-| =10 mm; D2 = 1 00 mm. 

- I'intensite de la force de pression en A : F p i /h = 150 N. 



Z A =Z E 



piston (2) 

piston <Y) 




Travail demande : 

1) Determiner la pression P A de l'huile au point A. 

2) Quelle est la pression P B ? 

3) En deduire I'intensite de la force de pression F h / P 2. 
Reponse 



1) Pression P A de l'huile au point A: 



4 F 


A.N 


A ~ n 2 
7T.D l 





d _ 4-150 

A ^-.o,oi 2 



19. 10 5 P 



2) RFH entre A et B: P A - P B =m.(Z B -Z A ) 



, or Z A = Z B done 



P B =P A =19.10 5 Pascal 



3) Force de pression en B : 



F - P 

1 hi PI B ' . 



.N. 



O 1 

F h/P2 = 19. lO 5 . 2 -^^— = 14922,56 N 



imentaire : On constate que la force F p1/h = 150 N est relative ment faible par 
rapport a F h / P2 =1 4922,56 N. Avec ce systeme nous avons atteint un rapport de 
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reduction de force de presque 100. Ce rapport correspond au rapport des 
diametres des cylindres. On utilise souvent le meme principe de reduction d'effort 
dans plusieurs applications hydrauliques (exemple: presse hydraulique). 

Exercice N°2: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 3-1 2-2004 

1 ENONCE 

La figure ci-dessous represente un reservoir ouvert, equipe de deux tubes 
piezometriques et rempli avec deux liquides non miscibles : 

- de I'huile de masse volumique pi=850 kg/m 3 sur une hauteur hi=6 m, 

- de I'eau de masse volumique pi=1 000 kg/m 3 sur une hauteur h 2 =5 m. 



Tubes piezometriques 




On designe par: 

- A un point de la surface libre de I'huile, 

- B un point sur I'interface entre les deux liquides, 

- C un point appartenant au fond du reservoir 

- D et E les points representants les niveaux dans les tubes piezimetriques, 

- (O, Z ) est un axe vertical tel que Zc=0. 

Appliquer la relation fondamentale de I'hydrostatique (RFH) entre les points: 

1) B et A. En deduire la pression P B (en bar) au point B. 

2) A et E. En deduire le niveau de I'huile Z E dans le tube piezometrique. 
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3) C et B. En deduire la pression P c (en bar) au point C. 

4) C et D. En deduire le niveau de I'eau Z D dans le tube piezometrique. 
Reponse 

1) RFH entre B et A : P B -P A = p { g(Z A -Z B )Ox P A =P a tm et Z A -Z B =hi 
Done 



A.N. 



P B = l(f + 850.9,8 1 .6 = 15003 1 Pa = 1,5 bar 



2) RFH entre A et E : P A —P E =p lg (Z E -Z A ) Or P A =P E =P a tm 
Done 



Z E = Z A =K+h 2 



A.N. 



Z E = 6 + 5 = llm 



3) RFH entre C et B : P c -P B = p 2 g(Z B -Z c )Or Z B -Z c =h 2 
Done 



P c= P B+P2g- h : 



A.N. 



P r = 15003 1 + 1000.9,8 1 .5 = 19908 1 Pa = 2 bar 



4) RFH entre C et D : P c -P D = p 2 g(Z D -Z c ) Or P D =Patm et Z c =0 
Done 



P -P 

C atm 



Pi-g 



A.N. 



19908 1-10 5 



1000.9,81 



10,1m 



Exercice N°3: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 3-1 2-2007 

1 Enonce 

Soit un tube en U ferme a une extremite qui contient deux liquides non miscibles. 



Zi 

z 3 
z 2 



■f" 



(3) 



Essence 

(?) 



1" 



Mercure 



Entre les surfaces : 

- (1 ) et (2) il s'agit de I'essence de masse volumique p e ssence=700 kg/m 3 . 

- (2) et (3), il s'agit du mercure de masse volumique p m ercure=1 3600 kg/m 3 . 
La pression au-dessus de la surface libre (1) est P^Pa^l bar. 
L'acceleration de la pesanteur est g=9,8 m/s 2 . 

La branche fermee emprisonne un gaz a une pression P 3 qu'on cherche a calculer. 
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1) En appliquant la RFH (Relation Fondamentale de I'Hydrostatique) pour 
I'essence, calculer la pression P 2 (en mbar) au niveau de la surface de separation 
(2) sachant que h= (Z r Z 2 )= 728 mm. 

2) De meme, pour le mercure, calculer la pression P 3 (en mbar) au niveau de la 
surface (3) sachant que h'= (Z 3 -Z 2 )= 15 mm. 

Reponse 

1) RFH pour I'essence : P 2 -P x =p„.g.(z 1 -Z 2 ) 
A.N 



P 2= P l+Pc S senccS-h 



p 2 =10 3 +700.9,8.0,728 = 1,05. 10 3 pascal = 1050 mbar 



2) RFH pour le mercure : P 2 -P 3 = p mercure .g.{z 3 -Z 2 ) 
A.N 



^3 ^2 P mercure 



g.h' 



P 3 =1050.10 -13600.9,8.0,15 = 1,03. 10 3 pascal = 1030 mbar 



Exercice N°4: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 21 -04-2003 

1 Enonce 



Alcooles 




Mercure 



Un tube en U contient du mercure sur une hauteur de quelques centimetres. On 
verse dans Tune des branches un melange d'eau - alcool ethylique qui forme une 
colonne de liquide de hauteur hi=30 cm. Dans I'autre branche, on verse de I'eau 
pure de masse volumique 1000 kg/m 3 , jusqu'a ce que les deux surfaces du 
mercure reviennent dans un meme plan horizontal. On mesure alors la hauteur de 
la colonne d'eau h 2 =24 cm. 

1) Appliquer la relation fondamentale de I'hydrostatique pour les trois fluides. 
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2) En deduire la masse volumique du melange eau - alcool ethylique. 
Reponse 

1) Relation fondamentale de I'hydrostatique : 
Alcool : P 2 -P l =p alcoo ,.g.h l 

Mercure : P 2 -P 3 =0 

Eau : P 3 -P 4 =p emr g.h 2 

2) On sait que P 1= P 2 =Patm et P 2 =P3 done p aXcool .g.\ = Peau-sA 



Done 



P. 



alcool P eau ' 



A.N. 



p alcool =l000.^ = S00kg/m 



Exercice N°5: 

1 Enonce 



On considere un tube en U contenant trois liquides: 



eau 











o--- 




o- - ■ 


essence 











Zo 

z 3 



z 2 

Zi 



mercure 



- de I'eau ayant une masse volumique pi = 1 000 kg/m 3 , 
. du mercure ayant une masse volumique p2 = 1 3600 kg/m 3 , 
. de I'essence ayant une masse volumique p3 = 700 kg/m 3 . 
On donne : 
Z0-Z1 =0,2m 
Z 3 -Z 2 = 0,1 m 
Z1 + Z 2 = 1,0 m 
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On demande de calculer Z , Zi, Z 2 et Z 3 . 
Reponse 

D'apres (RFH), chapitre 2, on peut ecrire: 
Pi-P = pi.g.(Z -Z 1 ) 

P2-P1 = p 2 .g.(Z 1 -z 2 ) 
P3- P2 = p3-g-( Z2-Z3) 

Puisque que P = P3 = P a tm, en faisant la somme de ces trois equations on obtient 
pi.( Z - Z1) + p 2 -( - Z 2 ) + p3-( Z 2 - Z 3 ) = 

=> (Z 2 -Z,) = ^.(Z -Z 1 )-^ 3 -.(Z 3 -Z 2 ) A.N: (Z 2 - Z A ) = 0,0096 m 



Pi 



Pi 



or (Zt + Z 2 ) = 1 ,0 m done \Z 2 = 0,5048 m| et Zj = 0,4952 m 



(Z3-Z2) = 0,1 m done |Z 3 = 0,6048 m 



(Z -Z 1 ) = 0,2m done go = 0,6952 m 
Exercice N°6: 
1 Enonce 



h=60 



(S) 



b = 200 m 



La figure ci-dessus represente un barrage ayant les dimensions suivantes 

longueur b=200 m, hauteur h=60 m 

Le barrage est soumis aux actions de pression de I'eau. 

Le poids volumique de I'eau est \ m = 9,81. 10 3 N /m 3 . 

On demande de : 
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1) Calculer I'intensite de la resultante 



R 



des actions de pression de I'eau. 



2) Calculer la position y du centre de poussee Go- 
Reponse 



1) Calculde 



R 



R 



= P n .S, 



On applique la RFH entre le point G et un point A a la surface de I'eau on obtient : 

En A, sommet du barrage, la pression de I'eau est suppose egale a la pression 
atmospherique. 

La surface du barrage est :S = b.h , done : 



R 



A.N. 



R 



= (10 5 + 9810.— ).200.60 = 4,73. 10 9 N 
2 



2) Calcul de yo : 



m.I 



y 



(C,Z) 



R 



Le moment quadratique/ 



(C,Z) 



b.h 3 

a 



, done 



ST. 



)'.) 



bh 
~12 



R 



A.N. 



9810. 



^0 =" 



200.60 3 
12 



4,73. 10 y 



= -7,46 m 



On remarque que le centre de poussee est tres au dessous du 
centre de surface. Dans le calcul de stabilite du barrage II est hors de question de 
confondre ces deux points. 
Exercice N ° 7: 
1 Enonce 

Un piston de verin a un diametre d=60 mm. II regne au centre de surface G du 
piston une pression de 40 bar, soit environ P G =4 MP a . 
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0d = 6O 




L'huile contenue dans le verin a un poids volumiquesr = 9,81.0,8. 10 3 N Irn 
On demande de : 



1) Calculer I'intensite de la resultante 



R 



des actions de pression de l'huile. 



2) Calculer la position y du centre de poussee G . 
Reponse 



1) Calculde 



R 



R 



= P r .S avec S = , done 



R 



P G - 



A.N. 



R 



11,3.10 3 N 



2) Calcul de yo : 

TU.l, 



y = - 



(G,Z) 



R 



avec l(G,z) = 



64 



, done 



~64~ 



R 



A.N. 



9810.0,8 



11,3.10 3 



^-.0,06 4 
-P— = 4,4.10- 7 m 



Commentaire : On remarque que le centre de poussee est tres voisin du centre de 
surface. Dans le calcul de poussee du verin II est, done, tout a fait normal de les 
confondre. 
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Exercice N°8: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 21 -04-2003 

1 Enonce 

Un reservoir de forme parallelepipedique ayant les dimensions suivantes 

- hauteur h = 3m, 

- longueur l_i= 8 m, 

- largeur L 2 = 6 m. 

est completement remplie d'huile de masse volumique p = 900 kg I m 3 . 




1) Calculer le module de la resultante des forces de pression sur chaque surface 
du reservoir (les quatre faces laterale et le fond). 

2) Determiner pour les surfaces laterales la position du point d'application (centre 
de poussee). 



Reponse 



1) 



R 



P G .S 



Sur les parois laterales : 





h 1 
= m.—.h.L, = —.p.g.h .L, 
2 1 2 1 


A.N. 




= -.900.9,81.3 2 .8 = 317844 N 
2 




*2 


h 1 
= m.-.h.L 2 =-.p.g.h z .L 2 


A.N. 


R 2 


= -.900.9,81.3 2 .6 = 238383 N 
2 



Sur le fond du reservoir : 
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R, 



m.h.L v L 2 = p.g.h.L x L 2 



A.N. 



R 



900.9,81.3.6.8 = 1271376 N 



2) Les points d'application sont a 



h i 
— = \m 

3 



du fond pour les faces laterales. 



Exercice N°9: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 02-06-2008 

1 Enonce 

On considere un recipient en forme de parallelepipede de largeur b=2 m, ouvert a 
I'air libre et rempli jusqu'a une hauteur h=1,5 m avec du mercure de masse 
volumique p=13600 kg/m 3 . 




X 



On designe par: 

- G le centre de gravite de la surface mouille S. 

- (g,X,Y,z) un R.O.D. ou X est orthogonal a S et Y est vertical. 
On donne I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 . 

1) En appliquant la RFH entre un point M de la surface libre et le point G, calculer 
la pression P G . 

2) Determiner I'intensite de la resultante Rdes forces de pression agissant sur S. 

3) Calculer le moment quadratique / (Gi) de la surface S. 
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4) Calculer la position Y du centre de poussee. 
Reponse 

1) RFH entre G et M : P G -P M = p.g.{Y M -Y G ) or Y M =h/2 , Y G =0 et P M =P a tm done 



P c = p atm +P4 



A.N. 



P r = 10 5 +13600.9,81. — = 2.10 5 =2bar 



2) Intensite de la resultante : 
A.N 



R 



= P G .S = P G .bh 



R 



= 2.10 3 .2.1,5 = 6.10 3 N 



3) Moment quadratique : 



bh 



(C,Z) 



12 



A.N. 



/ =11^ = 0,5625 m 4 

(CZ) 12 



4) Position du centre de poussee : 








R 





A.N. 



13600.9,81.0,5625 A10C 

F = = -0,125 m 

6.10 5 



Exercice N°10: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 23-05-2003 



1 Enonce 



On considere un aquarium geant utilise dans les pares d'attraction represents par 
la figure suivante : 
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II est rempli d'eau a une hauteur H= 6m, et equipe d'une partie vitree de forme 
rectangulaire de dimensions (2m x 3m) qui permet de visualiser I'interieur. 
Travail demande : 

1) Representer le champ de pression qui s'exerce sur la partie vitree. 

2) Determiner le module de la resultante R des forces de pression. 

3) Calculer la profondeur Z R du centre de poussee. 

4) Reprendre les questions 2. et 3. en changeant la forme rectangulaire de la 
partie vitree par une forme circulaire de diametre d= 2m. 

Reponse 

1) Le champ de pression agissant sur le vitrage a I'allure suivante : 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 




X 



H 




2) Si on neglige la pression atmospherique, la resultante des forces de pressions 

A.N 



R = P G .S.X avec S = a.b done 



R 



= p.g.S.Z t 



R 



1000.9,81.6.4 = 235440 N 



3) La profondeur Z R du centre de poussee est donnee par I'expression suivante : 

A.N. 






2 3 -3 4 




= = 2 m 




12 



Z R = 4,0833 m 



4) Cas d'une partie vitree de forme circulaire de diametre d= 2 m : 



S =^- = 3,141m 2 
4 



(G,Y) 



K.d 
~64~ 



= 0,785 m 



R 



= p.g.S.Z s 



A.N. 



R 



= 123252 N 
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A.N. 



7R5 

Z R =^±+4 = 4,0625 m 



4.3,14 



Exercice N ° 11: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 30-1 0-2006 

1 Enonce 

Une vanne de vidange est constitute par un disque de diametre d pivotant autour 

d'un axe horizontal (G,Z). Le centre G du disque est positionne a une hauteur 
h=15,3 m par rapport au niveau d'eau. 

Y 




On donne : 

- le diametre de la vanne : d = 1 m, 

- la pression atmospherique P a tm = 1 bar, 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 , 

- la masse volumique de I'eau p=1 000 kg/m 3 . 
Travail demande : 

1) Determiner le poids volumique de I'eau. 

2) Determiner la pression Pq de I'eau au point G. 

3) Calculer I'intensite de la poussee R sur le disque. 

4) Calculer le moment quadratique /,„~du disque par rapport a I'axe (G,Z). 

5) Calculer le moment M G des forces de pression agissant sur le disque. 

6) Determiner la position du centre de poussee y . 
Reponse 



1) Poids volumique ru = p.g 
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A.N. 



w = 1000.9,8 1 = 98 10 N / m : 



2) Pression au point G 
A.N. 



p c = 10 3 +9810.15,3 = 2,5.10 3 Pascal 



3) Intensite de la poussee 



R 



= P G - 



7T.d' 



A.N. 



R 



1 

= 2,5. 10 5 .— = 196349,5 N 



4) Moment quadratique 

,4 

A.N. /-= — = 0,049 m 4 

(c,z) 64 



n.d L 



(C,Z) 



64 



5) Moment des forces de pression 



A.N. 



M, 



= 9810.0,049 = 480,6 N.m 



6) Position centre de poussee : 



vj.L 



y c =■ 



G,Z 



R 



A.N. 



y c =■ 



9810.0,049 
196349,5 



= 2,44.10~ 3 m 



Exercice N ° 12: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 3-1 2-2004 

1 Enonce 

Une conduite AB de longueur L =646 mm est soudee sur un reservoir cylindrique 
de diametre D = 3 m. Le reservoir est rempli jusqu'au point A avec du petrole brut 
de densite d = 0,95. 
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Le repere (G, X , Y , Z ) a ete choisit tel que G est le centre de la surface circulaire S 

(fond de reservoir). (G, X J est I'axe de revolution du reservoir et (G, Y J est vertical. 
On donne: 

- la masse volumique de I'eau p e au=1 000 kg/m 3 , 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m.s" 2 , 

- la pression P A =P atm =l bar. 
Travail demande : 

1) Quelle est la masse volumique p du petrole? 

2) En deduire son poids volumique m . 

3) En appliquant la RFH entre G et A, determiner la pression P G au point G. 

4) Calculer le module de la resultante R des forces de pression du petrole sur le 
fond du reservoir. 

5) Calculer le moment quadratique / - de la surface circulaire S par rapport a 
I'axe (G, Z). 

6) Determiner la position y du centre de poussee G . 
2 Reponse 
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1) Masse volumique du petrole: p = d.p 



A.N. 



p = 0,95.9,81 = 950 kg/m' 



2) Poids volumique : ru = p.g A.N 



m = 950.9,81 = 9319,5 Nlm 



3) RFH entre G et A : P G -P A = p.g(Y A -Y c ) Or P A =P a tm et Y G =0 
Done 



P G =P atm +P-8-(L + -) 



A.N, 



P G = 10 5 + 950.9,8 1 .(0,646 + 1,5) = 1 1 9999,64 Pa = 1,2 bar 



4) Intensite de la resultante : 



R 



= Po- 



tt. D 1 



A.N. 



R 



o2 

= 1 19999,64.^^ = 848227,47 N 
4 



5) Moment quadratique: 



7T.D 4 



(C,Z) 



64 



A.N. 



n 3 

/,„ =, = — — = 3,976 m 4 
64 



6) Position du centre de poussee : 



m.I 



y =- 



(C,Z) 



R 



A.N. 



9319 5 3 976 
848227,47 



Exercice N ° 13: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 3-1 2-2007 

1 Enonce 



Suite au naufrage d'un petrolier, on envoie un sous-marin pour inspecter I'epave et 
reperer d'eventuelles fuites. L'epave repose a une profondeur h= 1981 m. 
On donne : 

- I'acceleration de la pesanteur g= 9,8 m/s 2 

- la pression atmospherique P a tm= 1 bar, 

- la masse volumique de I'eau de mer est p = 1 025 kg/m 3 

Le sous marin est equipe d'un hublot vitre de diametre d= 310 mm., de centre de 
gravite G, et de normale ((G,Z)est situe dans un plan vertical (G,Y,Z) . L'axe 

(G,Z) est vertical. 
Travail demande : 

1) Calculez la pression Pq de I'eau a cette profondeur au point G. 
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2) Quelle est I'intensite ( R ) de la resultante des actions de pression de I'eau sur 
le hublot ? 

3) Calculer le moment quadratique / - du hublot. 

4) Quelle est I'intensite ( M c ) du moment des actions de pression de I'eau sur le 

hublot ? 
Reponse 

1) RFH entre le point G et un point M a la surface : P G -P M = p.g.(z M -Z G )= p.g.h 



P G =P atm +P-8-h 



A.N. 



P G =10 5 +1025.9,8.1981 = 200.10 5 pascal = 200 bar 



2) Intensite de la resultante : 



R 



= P G .S = P G . 



7T.d' 



A.N. 



R 



^OO.IO 5 . ^ 0310 =15.10 5 jV 



3) Moment quadratique : 



n.d L 



(G,Y) 



64 



A.N 



;r. 0,310 4 4 

7 (C .F) = 64 =4 ^33.10 m 



4) Intensite du moment : 
A.N 







M G 


= mJ (G,f) 







1025.9,8.4,533.10" =4,5A^m 



Exercice N ° 14: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 1 -1 1 -2003 




1 Enonce 

La figure ci-dessous represente une vanne de securite de forme rectangulaire 
destinee a un barrage. Elle permet d'evacuer I'eau stockee dans le barrage surtout 
lorsque le niveau du fluide devient eleve. 
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Les dimensions de la vanne sont : b=4 m et h= 2 m. Sa partie superieure affleure 
la surface du plan d'eau. 

Un repere (G,X ,Y ,Z) est represents sur la figure tel que : G est le centre de 
surface de la vanne. 

On donne : la masse volumique de I'eau p=1000 kg/m 3 et I'acceleration de la 
pesanteur g=9,81 m/s 2 , 

y A 




Travail demande : 

1) En negligeant la pression atmospherique, calculer la pression P G de I'eau au 
centre de gravite. 

2) Determiner la resultante R des forces de pression. 
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3) Determiner le moment M G des forces de pression. 

4) Calculer I'ordonnee y du centre de poussee. 
Reponse 

1) RFH entre G et A: P G -P A = p.g.(y A - y G ) 
Or y G =0, y A =h/2, P A =P a tm (negligee) 

Done 



P G =P4 



h 



A.N. 



P G = 1000.9,81. 1 = 9819 Pa 



2) R = P G .S.x 
avec S =b.h done 



R = P G bh.x 



A.N. 



R =9810.4.2 = 78480 N 



3) M G =p.g.I {C2) .z Avec I iG - z) = 



bh' 
12 



Done 



A.N. 



M G =p.g.—-z 



M, 



1000.9,81.— = 26160 
12 



4) 



M, 



R 



A.N. 



26160 

v„ = = -0,33 m 

78480 



Exercice N ° 15: Extrait DU DEVOIR SURVEILLE DU 29-1 0-2002 
1 Enonce 

On considere un reservoir d'eau equipe au niveau de sa base d'une plaque 
rectangulaire qui peut tourner d'un angle ( #(0 ) autour d'un axe (A, Z ). 
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Patm 




i 




k 














1 


eau i 








b 


, A 





Vue suivant X 
de la plaque 



Patm 

e 



Axe de rotation 



< a 


— ► 










G 




— — i 

A 


... 











z 

— ► 



D'un cote, la plaque est soumise aux forces de pression de I'eau et de I'autre cote, 
elle est soumise a la pression atmospherique (P a tm)- Sous I'effet des forces de 
pression hydrostatique variables fonction du niveau h, la plaque assure d'une 
fagon naturelle la fermeture etanche {0 = 0) ou I'ouverture (0(0) du reservoir. 
L'objectif de cet exercice est de determiner la valeur h du niveau d'eau a partir de 
laquelle le reservoir s'ouvre automatiquement. 
On donne : 

- le poids volumique de I'eau :sT = 9,81.10 3 N/m 3 

- les dimensions de la plaque : a=0,75 m (selon I'axe Z) , b=1,500 (selon I'axe 

Y ) 

- la distance entre le centre de surface G et I'axe de rotation (A, Z ) est : d=50 mm 

- la pression au point O est P =Patm 
Travail demande : 

1) En appliquant le principe fondamental de I'hydrostatique, donner I'expression de 
la pression de I'eau Pg au centre de surface G en fonction de la hauteur h. 



Notions de mecanique des fluides. Cours et exercices corriges. 
Auteur : Riadh BEN HAMOUDA 



Page: 40 



Chapitre 2 : Statique des fluides 



2) Determiner les expressions de la resultante R et du moment M G associes au 
torseur des forces de pression hydrostatique dans le repere (g,X,F,Z, 

3) En deduire I'expression du moment M A des forces de pression de I'eau, par 
rapport a I'axe de rotation (A, Z ). 



4) Donner I'expression du moment M\ des forces de pression atmospherique 

agissant sur la plaque, par rapport a I'axe de rotation (A,Z ). 

5) A partir de quelle valeur h du niveau d'eau la plaque pivote (0(0) ? 
Reponse 

b 

1) Principe fondamental de I'hydrostatique : P G - P = m.{Y -Y G ) or Y =h — ; 



Y c =0 etP =P alm Done 



P G = P atm + v- 



r h- b ) 
v V 



2) R = P G .S.X avec S = ab done 



R = 



P alm + 



f h - b -) 



.ab.X 



3) M c =m.I\G,z Z avec / 



a.b 3 
12 



done 



c 12 



M A = M G + AG a R avec AG = d.Y done 



M A = 



a.b 3 , 

57. a. 

12 



P alm + 



h-- 

V 2yy 



.ab 



.Z 



4) 



M A ' = P atm .a.b.d.Z 



5) La plaque pivote (<9<0) si \M A +M A ' 
Equivauta/i> - + — done 



)z<0 



ou encore m.a.b. 



b 2 f b^ 



12 



d. 



h 

V 2y 



<0 



r b b 2 ) 
- + — 
2 d 



v 



h =b. 



1 b ^ 

+ 



2 I2.d 



A.N. 



h = 4,5 m 



Exercice N°16: 

1 Enonce 
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On considere une sphere pleine en bois de rayon r=20 cm et une sphere creuse 

en acier de rayon r=20 cm et d'epaisseur e=8 mm. 

On suppose que le volume compris entre et (r-e) est vide. 

On donne : 

- la masse volumique du bois : Phnis = 700 kg/m 3 

- la masse volumique de I'acier : p ager = 7800 kg/m 3 

- la masse volumique de I'eau : p g^, = 1 000 kg/m 3 

1) Determiner le poids d^tme chaque sphere. 

2) Determiner la pousse d'Archimede qui s'exercerait sur chacune de ces spheres 
si elles etaient totalement immergees dans I'eau. 

3) Ces spheres pourraient-elles flotter a la surface de I'eau ? 

4) Si oui quelle est la fraction du volume immerge ? 
Reponse 



1) Poids de chaque sphere: poids = p.g.V 



Poids bois =P bois .g.(-.x.r i ) 



A.N. 



poids bois = 700 x 9,8 x 0,0335 = 230 N 



4 4 

P° ids acier = P acier, ■g\(--K.S) ~ ~ ef )] 



A. N. 



poids acier = 7800 x 9,8 x 0,00386 = 295 N 



2) Poussee d'Archimede : 

La pousse d'Archimede est egale au poids du volume deplace. Or lorsqu'elles sont 
totalement immergees, ces deux spheres vont deplacer le meme volume, e vo l um e 



-done: 



P arch = PeauS-i--^) 



A.N. 



1000 x 9,8 x 0,0335 = 328 N 



3) Ces deux spheres peuvent toutes les deux flotter car leurs poids sont inferieurs 
a la pousse d'Archimede. 

4) A I'equilibre la pousse d'Archimede est egale au poids : 

5) - 

230= 1000.9,8.V bois 0,0234 m 3 soit F=70%. 



295— 1 000.9,8. Vg C i er i mmer ge — 

Exercice N ° 17: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 5-01 -2007 



Vacier immerge = 0,0301 m 3 SOit F=90%. 
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ENONCE 



Une sphere de rayon R=10 cm flotte a moitie (fraction du volume immerge Fi=50 
%) a la surface de I'eau de mer (masse volumique p mer =1025 kg/m 3 ). 

1) Determiner son poids P. 

2) Quelle sera la fraction du volume immerge F 2 si cette sphere flottait a la surface 
de I'huile (masse volumique phuiie=800 kg/m 3 ) ? 

Reponse 



1) Equation d'equilibre : 

A.N 
2) 



Poids = P ARCH = F x y. Pmer .g = F v -n.R\p mer 4 



Poids = --;r0,l 3 .1025.9,81 = 21 N 
2 3 



Poids = P ARCH « F 2 V.p huile .g = Poids 



Equivaut a 





P mer 




r 1 1025 ^ Anf 




AN. 


F 7 = = 64% 


2 2 


Phuile 


2 2 800 



Exercice N ° 18: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 3-1 2-2007 

1 ENONCE 

La glace a -10°C a une masse volumique p g i a ce= 995 kg/m 3 . Un iceberg spherique 
de 1000 tonnes flotte a la surface de I'eau. L'eau de mer a une masse volumique 
Peau = 1 025 kg/m 3 . 




Travail demande : 

1) Determiner la fraction F du volume immergee ? 

2) Quelle sera F si la glace avait une forme cubique ? 



2 Reponse 
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1) Equation d'equilibre : P a rch=Poids => p glace .gV, otal = P eau .gV immerglS 



done 



F = 



V, 



immerge 



V,. 



.100 = 



Pglace 
Peau 



.100 



A.N. 



995 

F = .100 = 97% 

1025 



2) La fraction F ne depend que du rapport des masses volumiques. Elle est 
independante de la forme. Done F=97% si la forme etait cubique. 

Exercice N°19: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 20-06-2005 

1 Enonce 

Un cube en acier de cote a=50 cm flotte sur du mercure. 



On donne les masses volumiques : 

- de I'acier pi= 7800 kg/m 3 

- du mercure p2= 1 3600 kg/m 3 

1) Appliquer le theoreme d'Archimede, 

2) Determiner la hauteur h immergee. 
Reponse 

1) Theoreme d'Archimede : la poussee d'Archimede est egal au poids du volume 
deplace: 

2) Equation d'equilibre : P ARCH = Poids 



ARCH 



= a .h.p 2 .g 



Done a 2 .h.p 2 .g =a 3 .p r g 



equivaut a 



h = ^.a 

Pi 



A.N. 



, 7800 „ 

h = .50 = 28,676 cm 

13600 



Exercice N°20: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 21 -04-2003 

1 Enonce 



Notions de mecanique des fluides. Cours et exercices corriges. 
Auteur : Riadh BEN HAMOUDA 



Page: 44 



Chapitre 2 : Statique des fluides 



On considere une plate-forme composee d'une plaque plane et de trois poutres 
cylindriques en bois qui flottent a la surface de la mer. 

Plaque 




On donne: 

- les dimensions d'une poutre: diametre d=0,5 m et longueur L=4 m, 

- la masse volumique du bois : p bois = 100 kg /m 3 , 

- la masse volumique de I'eau de mer: p mer =1027 kg/m\ 

- la masse de la plaque M c = 350 kg, 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 . 
Travail demande: 

1) Calculer le poids total P de la plate-forme. 

2) Ecrire I'equation d'equilibre de la plate-forme. 

3) En deduire la fraction F(%) du volume immerge des poutres. 

4) Determiner la masse Mc maximale qu'on peut placer sur la plate-forme sans 
I'immerger. 

Reponse 



1) Poids total de la plate-forme : 



P Q =(M p +3.M b )g = (M p +3.p bois .^.L) 



A.N. 



^0 = 



350 + 3.700.^^.4 



.9,81 = 19613,49 N 



2) Equation d'equilibre : Po= Poussee d'Archimede 

3) Parch= poids du volume d'eau deplace 



P =3 o V e = P 

ARCH ^■Heau -y immerge •& * o 



3-Peau-g 
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La fraction du volume immerge : 



F(%) = 



V 



-.100 = - 



poutre 



3-Peau-gy, 



-.100 



poutre 



A.N. 



F(%) = 



19613,49 



3.1027.9,81. 



Vo,5 2 ^ 
.4 



.100 = 82,62 % 



v 



4) Poutre completement immergee : F(%)=100 % c'est-a-dire Vjm mer ge=Vpo U tre 



p q +m c-S =y on obtient : 

poutre 
3-Peau-g 



M =—(3 o sV -p) 



A.N. 



9,81 


3.1027.9,81. ' .4 19613,49 
4 


= 420,47 % 





Exercice N°21: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 31 -05-2004 



1 Enonce 



La figure ci-dessous represente un montage destine pour la peche a la ligne. 




II est compose d'une sphere pleine (1) de rayon Ri =10 mm en plomb suspendu, 
par I'intermediaire d'un fil souple et leger (3), a un flotteur (2) en forme de sphere 
creuse en matiere plastique de rayon R 2 =35 mm et d'epaisseur e=5 mm. 
On donne : 

- la masse volumique de I'eau de mer : p =1 027 kg/m 3 , 
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la masse volumique du plomb : pi =1 1 340 kg/m 3 , 
la masse volumique du materiau du flotteur : pi=500 kg/m 3 , 
I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m.s" 2 
Travail demande: 

1) Calculer le poids Pi de la sphere (1). 

2) Determiner la poussee d'Archimede Parchi qui agit sur la sphere (1). 

3) Ecrire I'equation d'equilibre de la sphere (1). En deduire la tension T du fil. 

4) Calculer le poids P 2 du flotteur (2). 

5) Ecrire I'equation d'equilibre du flotteur. En deduire la poussee d'Archimede 
Parch2 agissant sur la sphere (2). 

6) En deduire la fraction F% du volume immerge du flotteur. 
Reponse 



R=^Rl Pl .g ^\.N. 



1) Poids de la sphere (1 ) : 

2) Poussee d'Archimede sur la sphere (1) : 
A.N. 



-;r.0,01 3 .l 1340.9,81 = 0,4659/V 



Parchi =^7rRi.p .g 



ARCHV 



_4 



3 



;r.0,01 3 . 1027.9,8 1=0,0422 



3) Equation d'equilibre : 



T + ^+Parch =0 



Tension du fil : |T=Pi-P A rchiI A.N. hr=Q,4659-0,0422=0,4237 N 
4) Poids du flotteur (2) : 



P=^7t[Rl-(R 2 -ey\p 2 .g 



A.N. 



/ 5 2 =|4 ' 0353 -°' 0303 ] 500 - 9 ' 81 = 3262/Y 



5) Equation d'equilibre du flotteur (2) : 



T + P 2 + Parchi ~ O 



Poussee d'Archimede agissant sur la sphere (2) : Parch2=P2+T 



A.N. Parch2=0,3262+0,4237=0 ,7499 N 



6) Fraction du volume immerge : 



F 



ttR; 



-.100 



ARCH 2 
PS 



.100 



7T.R 
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A.N. 



F = 



ARCH 2 
P8 



4 , 
-;r.0,035 3 
3 



.100 = 41,4449% 



Exercice N°22: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 29-1 0-2002 

1 Enonce 

On considere un densimetre forme d'un cylindrique creux de longueur L=400 mm 
et de diametre d, dans lequel est placee une masse de plomb au niveau de sa 
partie inferieure. Le centre de gravite G du densimetre est situe a une distance a 
=10 mm par rapport au fond. Le densimetre flotte a la surface d'un liquide de 
masse volumique p inconnu. II est immerge jusqu'a une hauteur h. 
Lorsque le densimetre est place dans de I'eau de masse volumique 
p Q =1000 kg I m 3 , la hauteur immergee est h = 200 mm. 




Travail demande : 

1) Quel est la masse volumique p du liquide si la hauteur immergee h=250 mm? 

2) Quel est la masse volumique p mia qu'on peut mesurer avec ce densimetre ? 

3) Jusqu'a quelle valeur de la masse volumique p du liquide le densimetre reste 
dans une position d'equilibre verticale stable? 

4) Donner un exemple de liquide dans lequel on risque d'avoir un probleme de 
stabilite. 

Reponse 
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1) Le densimetre est soumis a son poids propre d'intensite m.g et a la poussee 



n d 

d'Archimede dirigee vers le haut et d'intensite p.g.V liquidedeplace = p.g.—.h . 

Ttd 2 nd 1 

L'equation d'equilibre est : m.g = p.g. h equivalente a m = p. k (1 ) 

4 4 

nd 1 

De meme si le liquide etait de I'eau on a : m = p Q .—^-.h Q (2) 



(1 ) et (2) entraine p.h = p .h Q done 



K 

P = -r-Po 
h 



A.N. 



p = 800kg/m 3 



2) La masse volumique p mia correspond a une hauteur immergee h=400 mm. 



Pmm , -Po 

h 



A.N. 



p = 500 kg Im 



3) Le densimetre reste en position d'equilibre stable si le centre de gravite du 
liquide deplace (situe a une distance h/2 de la base) est au dessus du centre de 
gravite (situe a une distance a de la base). 

h 

Done, il faut que —>a 

pour assurer la stabilite du densimetre. 



Or h = —.h done il faut que 



P 



1 


_0_ 




p<- 2 - 


■Po 




\a ) 





A.N. 



p< 10000 kglm : 



4) Le mercure a une masse volumique p = 13600 kglm > 10000 



Exercice N°23: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 1 -1 1 -2003 




1 Enonce 

On considere un cylindre (1) en acier, de rayon R et de hauteur H. Ce cylindre est 
suspendu par un fil (3) a I'interieur d'un recipient contenant de I'huile (2). 
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Z A 



H 



(3) 



4. 



(1) 



B; 



(2) 



On donne : 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 , 

- la masse volumique de I'huile p huile =824 kg/m 3 , 

- la masse volumique de I'acier p acier =7800 kg/m 3 , 
Travail demande : 

1) Determiner I'expression de la tension T du fil en appliquant le theoreme 
d'Archimede. 

2) Retrouver la meme expression en utilisant la RFH (Relation Fondamentale de 
I'Hydrostatique). 

3) Faire une application numerique pour R=0,1 m et H=0,2 m. 
Reponse 

1) Equation d'equilibre : f + P + P ARCH = 

f : tension du fil \P : poids du cylindre etP ARCH :poussee d'Archimede. 
Projection selon Z:T -mg + P ARCH = (m : masse du cylindre : m = p acier .n.R 2 .H ) 



Th. d'Archimede : P ARCH = p kui[e .7t.R 2 .H done T = { Pacier - p huUe ).7t.R M. 



2) Equation d'equilibre : T + P + F A + F B + ZF L = 

f : tension du fil, P : poids du cylindre , F A : force de pression agissant sur la 
surface superieure, F B : force de pression agissant sur la surface inferieure, EF L : 
forces de pression agissant sur la surface laterale (perpendiculaire a I'axe Z). 
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Projection selon Z : T -mg -P A .S + P B .S =0 

Ou m : masse du cylindre ; Pa, Pb pressions respectivement au point A et au point 
B et S : section. 



RFH : P„ 



P A = Phuiie-S-H done 



T =(Pacier-Plu,Ue)-X-R H.g 



3) 



T = (7800 - 824).^.0,1 2 .0,2.9,81 = 429,5 N 
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INCOMPRESSIBLES PARE AITS 



1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons etudier les fluides en mouvement. Contrairement 
aux solides, les elements d'un fluide en mouvement peuvent se deplacer a des 
vitesses differentes. L'ecoulement des fluides est un phenomene complexe. 
On s'interesse aux equations fondamentales qui regissent la dynamique des 
fluides incompressibles parfaits, en particulier : 

- I'equation de continuity (conservation de la masse), 

- le theoreme de Bernoulli (conservation de I'energie) et, 

- le theoreme d'Euler (conservation de la quantite de mouvement) a partir duquel 
on etablit les equations donnant la force dynamique exercee par les fluides en 
mouvement (exemple les jets d'eau). 

2 Ecoulement Permanent 

L'ecoulement d'un fluide est dit permanent si le champ des vecteurs vitesse des 
particules fluides est constant dans le temps. Notons cependant que cela ne veut 
pas dire que le champ des vecteurs vitesse est uniforme dans I'espace. 
L'ecoulement permanent d'un fluide parfait incompressible est le seul que nous 
aurons a considerer dans ce cours. Un ecoulement non permanent conduirait a 
considerer les effets d'inertie des masses fluides. 

3 Equation de Continuite 

Considerons une veine d'un fluide incompressible de masse volumique p animee 
d'un ecoulement permanent. 
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On designe par : 

- Si et S 2 respectivement la section d'entree et la section de sortie du fluide a 
I'instant t, 

- S'i et S'2 respectivement les sections d'entree et de sortie du fluide a I'instant 
t'=(t+dt), 

- V x et V 2 les vecteurs vitesse d'ecoulement respectivement a travers les sections 
Si et S 2 de la veine. 

- dxi et dx 2 respectivement les deplacements des sections Si et S 2 pendant 
I'intervalle de temps dt, 

- dun : masse elementaire entrante comprise entre les sections Si et S'i, 

- dm 2 : masse elementaire sortante comprise entre les sections S 2 et S' 2 , 

- M : masse comprise entre Si et S 2 , 

- dVi : volume elementaire entrant compris entre les sections Si et S'i, 

- dV 2 : volume elementaire sortant compris entre les sections S 2 et S' 2 , 

A I'instant t : le fluide compris entre Si et S 2 a une masse egale a (dmi+ M) 

A I'instant t+dt : le fluide compris entre S'i et S' 2 a une masse egale a (M+ dm 2 ). 
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Par conservation de la masse: dm i + M =M +dm 2 en simplifiant par M on aura 
dm l =dm 2 Done p 1 .dV l = p 2 -dV 2 ou encore p 1 .S 1 .dx 1 = p 2 .S 2 .dx 2 , 
En divisant par dt on abouti a : 

p l .s l .^ L = p 2 .s 2 .^- o p^s.y, =p 2 .s 2 v 2 

dt dt 

Puisque le fluide est incompressible :p l =p 2 =p On peut simplifier et aboutir a 
I'equation de continuity suivante : 

(1) 



5 1 y 1 =5 2 y 2 



4 Notion de Debit 

4.1 Debit mass i que 

dm 

Le debit massique d'une veine fluide est la limite du rapport — quand dt tend 

dt 

vers 0. 



dm 



ou : 

- q m est la masse de fluide par unite de temps qui traverse une section droite 
quelconque de la conduite. 

- dm : masse elementaire en (kg) qui traverse la section pendant un intervalle de 
temps dt . 

- dt : intervalle de temps en (s) 

en tenant compte des equations precedentes on obtient : 

q = dm = p s dXi = p s dx °- (2) 
dt 1 dt dt 



avec : 

^L = V = 

dt 1 



dx 2 

V 2 



dt 

D'apres (2) : 



: Vitesse moyenne d'ecoulement de la veine fluide a travers Si, 
: Vitesse moyenne d'ecoulement de la veine fluide a travers S2 
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1 m =P-S V V 1 =P-S 2 V 2 

Soit dans une section droite quelconque S de la veine fluide a travers laquelle le 
fluide s'ecoule a la vitesse moyenne v : 



q m = P-SV (3) 



ou : 

q m : Debit massique en (kg/s) 
p : Masse volumique en (kg/m 3 ) 
S : Section de la veine fluide en (m 2 ) 
V : Vitesse moyenne du fluide a travers (S) en (m/s) 
4.2 Debit volumique 

dV 

Le debit volumique d'une veine fluide est la limite du rapport — quand dt tend 

dt 

vers 0. 



dV 



Ou : 

- q v : Volume de fluide par unite de temps qui traverse une section droite 
quelconque de la conduite. 

- dV : Volume elementaire, en (m 3 ), ayant traverse une surface S pendant un 
intervalle de temps dt, 

- dt : Intervalle de temps en secondes (s), 

dm 

D'apres la relation (3) et en notant que dV = — on peut ecrire egalement que 

P 

q v = ^ SOit 

P 



q v =SV 



4.3 Relation entre debit massique et debit volumique 

A partir des relations precedentes on peut deduire facilement la relation entre le 
debit massique et le debit volumique : 

q m = p-q, 
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5 Theoreme de Bernoulli - Cas d'un ecoulement sans echange de 

TRAVAIL 

Reprenons le schema de la veine fluide du paragraphe 3 avec les memes 
notations et les hypotheses suivantes: 

- Le fluide est parfait et incompressible. 

- L'ecoulement est permanent. 

- L'ecoulement est dans une conduite parfaitement lisse. 
On considere un axe Z vertical dirige vers le haut. 

On note Z^, Z 2 et Z respectivement les altitudes des centres de gravite des masses 
dun, dm 2 et M. 

On designe par Fi et F 2 respectivement les normes des forces de pression du 
fluide agissant au niveau des sections Si et S 2 . 
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A I'instant t le fluide de masse (dm 1 + M) est compris entre Si et S 2 . Son energie 

mecanique est : E mec =E pol + E cin =(dm v g.Z i +M 8 Z) + ^dm v V 1 2 + J^^y- 

A I'instant t'=(t+dt) le fluide de masse (M+dm 2 ) est compris entre S'i et S'2. Son 



energie mecanique est : E' mec = E +E\. n = (MgZ + dm 2 .g.Z 2 ) + f^ 2 dm ' V + -dm 2 .V 2 

Js \ 2 2 

On applique le theoreme de I'energie mecanique au fluide entre t et t' : « La 
variation de I'energie mecanique est egale a la somme des travaux des forces 
exterieures. » 

E mec~E mec = ^Forces de pression ~ E y d% x ~ F 2 .dX 2 "w 1 E mec — E mec = P v SydX l ~ P 2 .S 2 .dX 2 = P y d\ \ ~ P 2 . 

1 1 P P 

en simplifiant on obtient : dm 2 .g.Z 2 + —dm 2 V 2 -dm l .g.Z l — .dm v V 2 = —.dm l — -.dm 2 

2 2 p x p 2 

Par conservation de la masse : dm 1 = dm 2 = dm et puisque le fluide est 
incompressible : p 1 = p 2 = p , On aboutie a I'equation de Bernoulli : 



v, 2 -y, 2 p-p 
p 



2 1 +- — L +g(Z 2 -Z 1 ) = 



(4) 



L'unite de chaque terme de la relation (4) est le joule par kilogramme (J/kg) 
D'apres la relation (4) on peut alors ecrire : 





Pi 


Vi Pi 




+ — + ( 




2 


P 


2 p 



6 Theoreme de Bernoulli - Cas d'un ecoulementavec echange de 

TRAVAIL 

Reprenons le schema de la veine fluide du paragraphe 4 avec les memes 
notations et les memes hypotheses. On suppose en plus qu'une machine 
hydraulique est placee entre les sections Si et S 2 . Cette machine est caracterisee 
par une puissance nette P ne t echangee avec le fluide, une puissance sur I'arbre P a 
et un certain rendement r). Cette machine peut etre soit une turbine soit une 
pompe. 
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- Dans le cas d'une pompe : le rendement est donne par I'expression suivante : 




- Dans le cas d'une turbine : le rendement est donne par I'expression suivante : 




Entre les instant t et t'=(t+dt), le fluide a echange un travail net W nel = P nel .dt avec la 

machine hydraulique. W ne t est suppose positif s'il s'agit d'une pompe et negatif s'il 
s'agit d'une turbine. 

On designe par Fi et F 2 respectivement les normes des forces de pression du 
fluide agissant au niveau des sections Si et S2. 

A I'instant t le fluide de masse (dmi + M) est compris entre Si et S2. Son energie 
mecanique est : E mec =E pot +E cin =(dm v g.Z 1 +MgZ) + ^dm 1 V 1 2 + J*^y- 




Notions de mecanique des fluides. Cours et exercices corriges. 
Auteur : Riadh BEN HAMOUDA 



Page: 58 



Chapitre 3 : Dynamique des fluides incompressibles parfaits 



A I'instant t'=(t+dt) le fluide de masse (M+dm 2 ) est compris entre S'i et S' 2 . Son 



energie mecanique est : E' mec = E' pot +E\, jn = (MgZ + dm 2 .g.Z 2 ) + f 2 dm ' V + -dm 2 V 2 

Js \ 2 2 

On applique le theoreme de I'energie mecanique au fluide entre t et t' :« La 
variation de I'energie mecanique est egale a la somme des travaux des forces 
exterieures. »,en considerant cette fois ci le travail de la machine hydraulique 

E' mec -E mec =P r s 1 .dx l -P 2 .S 2 .dx 2 +P nel .dt = P l .dv l - P 2 .dV 2 +P„ et .dt en simplifiant on aura : 

1 1 P P 
dm 2 .g.Z 2 + —dm 2 V 2 -dm,.g.Z, — .dm,.V, 2 = —.dm, -.dm^ + P„,„.dt Par conservation 



v r 1 




Pi Pi 

de la masse : dm 1 = dm 2 = dm et puisque le fluide est incompressible \p 1 =p 2 =p, 



on aboutie a I'equation de Bernoulli : 



7 Theoreme d'Euler : 

Une application directe du theoreme d'Euler est revaluation des forces exercees 
par les jets d'eau. Celles-ci sont exploiters dans divers domaines : production de 
I'energie electrique a partir de I'energie hydraulique grace aux turbines, coupe des 
materiaux, etc. Le theoreme d'Euler resulte de I'application du theoreme de 
quantite de mouvement a recoupment d'un fluide : 

— * dP —■ — 

^Fext = — ; avec P = mV G : quantite de mouvement. 

Ce theoreme permet de determiner les efforts exerces par le fluide en mouvement 

sur les objets qui les environnent. 

En once 

La resultante {^Fext) des actions mecaniques exterieures exercees sur un 

fluide isole (fluide contenu dans I'enveloppe limitee par Si et S 2 ) est egale a la 
variation de la quantite de mouvement du fluide qui entre en Si a une vitesse 

V l et sort par S 2 a une vitesse V 2 . 



Y j Fext = q m (V 2 -V l ) 
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Exemple : 

Considerons un obstacle symetrique par rapport a I'axe Z . Le jet d'un ecoulement 
de debit massique q m , de vitesse V l et de direction parallele a I'axe Z, percute 
I'obstacle qui le devie d'un angle /? . Le fluide quitte I'obstacle a une vitesse V 2 de 
direction faisant un angle /? par rapport a I'axe Z . 




La quantite de mouvement du fluide a I'entree de I'obstacle est : q m V l porte par 
I'axe Z . 

La quantite de mouvement du fluide a la sortie de I'obstacle est : q m V v co$/3 porte 
par I'axe Z . 

La force opposee au jet etant egale a la variation de la quantite de mouvement : 

La force F exercee sur I'obstacle en direction de Z est egale et opposee a celle- 
ci : 

F=q,AV l -V 2 .co S /3) 



Notions de mecanique des fluides. Cours et exercices corriges. 
Auteur : Riadh BEN HAMOUDA 



Page: 60 



Chapitre 3 : Dynamique des fluides incompressibles parfaits 



8 Conclusion 

Les lois et les equations etablies dans ce chapitre en particulier I'equation de 
Bernoulli ont un interet pratique considerable du moment ou elles permettent de 
comprendre le principe de fonctionnement de beaucoup d'instruments de mesure 
de debits tels que le tube de Pitot, le tube de Venturi et le diaphragme...etc. 
Reservees aux fluides incompressibles, ces lois et equations peuvent etre 
employees dans certains cas particulier pour les fluides compressibles a faible 
variation de pression. Une telle variation existe dans plusieurs cas pratiques. 
Cependant, lorsqu'on veut prendre en consideration la compressibilite dans les 
calculs, il est necessaire d'employer les formules appropriees. 

9 EXERCICES D 'APPLICATION 



Exercice N°l: 




1 Enonce 

On veut accelerer la circulation d'un fluide parfait dans une conduite de telle sorte 
que sa vitesse soit multiplied par 4. Pour cela, la conduite comporte un convergent 
caracterise par Tangle a (schema ci-dessus). 





Ri 








i 




» 


I 












< ► 



R 2 



1) Calculer le rapport des rayons (R1/R2). 

2) Calculer ( Ri - R 2 ) en fonction de L et a. En deduire la longueur L. (Ri = 50 mm, 
a = 15°). 

2 Reponse 

1) On applique I'equation de continuity : 
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S V 

V l .S l = V,S, ou encore — = — or S, = n.R, et S„ = n.R 1 , d'ou 



S, V, 





K = 2 


R2 \ 





2) tga = — - Rl done 



1 = ^-** 



tga 



or R, = ^- done I = A.N.: |L = 93,3 mm 



2. tga 



Exercice N°2: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 23-05-2003 

1 Enonce 



On considere un reservoir remplie d'eau a une hauteur H= 3 m , muni d'un petit 
orifice a sa base de diametre d= 10 mm. 

1) En precisant les hypoteses prises en comptes, appliquer le theoreme de 
Bernouilli pour calculer la vitesse V 2 d'ecoulement d'eau. 

2) En deduire le debit volumique Q v en (l/s) en sortie de I'orifice. 
On suppose que g=9,81 m/s. 



H 













eau 


t 





v 2 



Reponse 

1) Vitesse d'ecoulement V 2 ? 

On applique le theoreme de Bernoulli avec les hypotheses suivantes : V^O car le 
niveau dans le reservoir varie lentement et P 1 =P 2 =P a tm, 

V 2 -V 2 p -P 

-± — + ^— ^ + g.(Z 2 - Z, ) = On obtient : 
2 p 

V 2 = ^2.g.H I A.N. k =V2.9,81.3 =7,67 m/s 



2) Debit volumique Q v ? 

;r.d 2 ;r.(10.10~ 3 ) 2 



Q V =V 2 .S 



or 5 



7,87.10~ 2 m A.N. Q v =0,6 Lis 
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Exercice N°3: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 1 1 -1 1 -2003 



Enonce 

Un fluide parfait incompressible s'ecoule d'un orifice circulaire situe sur le cote d'un 
reservoir avec un debit volumique q v =0,4 L/s. Le diametre de I'orifice est d=10 mm. 

1) Determiner la vitesse d'ecoulement au niveau de I'orifice. 

2) Enoncer le theoreme de Bernoulli. 

3) A quelle distance de la surface libre se trouve I'orifice ? 
Reponse 



1) Vitesse d'ecoulement : 

2) Theoreme de Bernoulli : 





4-<7 v 


s 


7i. d 2 



A.N. 



^3 



4.0,4.10 

V = — = 5,1 ml s 

x.OM 2 



V, 2 „ P, V 2 „ P 7 
2.g m 2.g m 



3) On a Z r Z 2 =h ; P 1= P 2 =P atm ; V 1= done 




A.N. 




Exercice N°4: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 23-05-2005 

1 Enonce 

On considere un reservoir cylindrique de diametre interieur D = 2 m rempli d'eau 
jusqu'a une hauteur H = 3 m. Le fond du reservoir est muni d'un orifice de diametre 
d = 10 mm permettant de faire evacuer I'eau. 




Zi 
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Si on laisse passer un temps tres petit dt, le niveau d'eau H du reservoir descend 

dH 

d'une quantite dH. On note V l = — la vitesse de descente du niveau d'eau, et V 2 

dt 

la vitesse d'ecoulement dans I'orifice. On donne I'acceleration de la pesanteur g = 
9,81 m/s 2 . 

1) Ecrire I'equation de continuity. En deduire I'expression de Vi en fonction de V 2 , 
D etd. 

2) Ecrire I'equation de Bernoulli. On suppose que le fluide est parfait et 
incompressible. 

3) A partir des reponses aux questions 1 ) et 2) etablir I'expression de la vitesse 
d'ecoulement V 2 en fonction de g, H, D et d. 

4) Calculer la vitesse V 2 . On suppose que le diametre d est negligeable devant D. 

C'est-a-dire — «1. 
D 

5) En deduire le debit volumique qv- 
Reponse 



1) Equation de continuity : 

2) Equation de Bernoulli : 

Or Pi=P 2 = P atm done : 



n.D y n.d ' 



v 2 

4 1 4 2 



done la vitesse 







2 















(1) 



V'-V* P 2- P l 



P 



+ g.{Z 2 -Z l ) = 



v 2 2 -v x 2 



g.H=0 



(2) 



v 2 2 



3) On substitue I'equation (1) dans (2) on obtient : 



8-H 



Done la vitesse : 



v 2 = 

i 


2.g.H 


( d^ 
1- — 


4 



4) Si 



«1 alors 



V 2 = j2.g.H A.N. V 2 = 72.9,81.3=7,67 m/s 
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5) 



A.N. 



;r.0,01 4 3 
.7,67 = 6.10 m Is 



Exercice N°5: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 30-04-2007 

1 Enonce 




Le reservoir cylindrique represents ci-dessus, ouvert a I'air libre, a une section Sa 
de diametre D A = 2 m. II est muni, a sa base, d'un orifice de vidage de section Sb 
et de diametre D B = 14 mm. Le reservoir est plein jusqu'a une hauteur H=(Z A - 
Z B )= 2,5 m de fioul, liquide considere comme fluide parfait, de masse volumique p= 
817 kg/m 3 . 
On donne 

- la pression atmospherique P a tm= 1 bar. 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,8 m/s 2 . 
On note a=(S B /S A ) 

Partie 1 : L'orifice est ferme par un bouchon. 

1) En appliquant la RFH, determiner la pression P B au point B. 

2) En deduire la valeur de la force de pression F B qui s'exerce sur le bouchon. 
Partie 2 : L'orifice est ouvert. 

On procede a la vidange du reservoir. 

Le fioul s'ecoule du reservoir. Sa vitesse moyenne d'ecoulement au point A est 
notee V A , et sa vitesse d'ecoulement au niveau de l'orifice est notee V B . 
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1) Ecrire I'equation de continuite. En deduire V A en fonction de V B et a. 

2) En appliquant le theoreme de Bernoulli entre A et B, etablir I'expression litterale 
de la vitesse V B en fonction de g, H et a. 

3) Calculer la valeur de a. L'hypothese de considerer un niveau H du fluide varie 
lentement est elle vraie ? Justifier votre reponse. 

4) Calculer V B en considerant l'hypothese que a«1 . 

5) Determiner le debit volumique Qv du fluide qui s'ecoule a travers I'orifice. (en 
litre par seconde) 

6) Quelle serait la duree T du vidage si ce debit restait constant ? 
Reponse 



Partie 1 



1) P B =P A +P-g.H 



A.N. 



P B = 10 5 + 8 17.9,8.2,5 = 1,2 . 10 5 pascal 



2) 



Fb Pb S b ^b ■ 



TtDi 



A.N. 



F B =1,2.10-. " (14 - 1(r3)2 =18,472/V 



Partie 2 



1) Equation de continuite 



s A y A =s B v B 



v A = aV B 



2) Equation de Bernoulli : Vb Va + Pb Pa +g(Z B -Z A ) = 

2 p 

or P A =P B =P a tm, (Z B -Z A )=H, V A =aV B done 



l-a 2 



3) 



Sb 


B 


2 






^14.10 3 " 


2 




A.N 


a = 


= 4,9.10~ 5 


s A 










v 2 , 



L'hypothese de considerer un niveau quasi-contant est vraie car ct«1 done VaO 
V B =j2.g.H\ A.n|v b = V^9,8.2,5 =7 mis 



4) 
5) 

6) 



Q v =s B v B 



A.N 



a 



7T.(14.10 3 ) 2 



7 = 1.10 3 m 3 /s = lL/s 



T= y_ = m\M 



a 4.a 



A.N 



a = ^r.2,5 = 78545 =130 mn = 2hl0mn 
1 4.10 3 



Exercice N°6: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 31 -05-2004 
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ENONCE 



On considere un siphon de diametre d=10 mm alimente par un reservoir d'essence 
de grandes dimensions par rapport a d et ouvert a I'atmosphere. 
On suppose que : 

- le fluide est parfait. 

- le niveau du fluide dans le reservoir varie lentement. 

- I'acceleration de la pesanteur g=9.81 m.s" 2 . 

- le poids volumique de l'essence:sr = 6896 N/m3. 

- H=Z A -Z s =2,5m. 



B 



Reservoir 



H 



Z 
Z B 



1) En appliquant le Theoreme de Bernoulli entre les points A et S, calculer la 
vitesse d'ecoulement Vs dans le siphon. 

2) En deduire le debit volumique qv- 

3) Donner I'expression de la pression P B au point B en fonction de h, H, m et P a tm- 
Faire une application numerique pour h=0.4 m. 

4) h peut elle prendre n'importe quelle valeur ? Justifier votre reponse. 



2 Reponse 
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1) VL + R +Zs =YL + Pt + ZA ona : P S =P A = Patm , V A =0 et Z A -Z S =H 

2g m 2g m 



Vs=^2g~H A.N. ^=^2.9,81.2,5=7 mis 



2) Le debit volumique : 



q v =v s . 



n.d' 



A.N. 



V 



TT.0,01 2 

qv =7. — -. — =5 ,5 . 10- 4 my S =0,55l/s 



B , 1 B 

2g m 



3) Theoreme de Bernoulli entre B et S : — — + — + z D = 

Or V S =V B , Z b -Z s = H+h et P s = P a tm 
A.N. 



v: p« 
ls -^+—+z s 

2g m 



P B =R lm -m.(H+h) 



p B =10 5 -6896.(2,5+0,4)=80001,6Pa=0,8Z7ar 



4) Non. II faut que Pb>0 Equivaut a 



h< Pa "" H 


A.N . 







10 5 



Exercice N ° 7: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 8-06-2007 
1 Enonce 

La figure ci-dessous represente un piston qui se deplace sans frottement dans un 
cylindre de section Si et de diametre di=4 cm remplit d'un fluide parfait de masse 
volumique p=1000 kg/m 3 . Le piston est pousse par une force F d'intensite 62,84 
Newtons a une vitesse V x constante. Le fluide peut s'echapper vers I'exterieur par 
un cylindre de section S 2 et de diametre d 2 = 1 cm a une vitesse V 2 et une 
pression P 2 = P a tm =1 bar. 

Z 







S 


2 

Patm 


F ^atm 1 




Pi 




1 







Travail demande: 
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1) En appliquant le principe fondamental de la dynamique au piston, determiner la 
pression Pi du fluide au niveau de la section Si en fonction de F, P a tm et d-i. 

2) Ecrire I'equation de continuity et determiner I'expression de la vitesse Vi en 
fonction de V 2 . 

3) En appliquant I'equation de Bernoulli, determiner la vitesse d'ecoulement V 2 en 
fonction de Pi, P a tm et p. 

(On suppose que les cylindres sont dans une position horizontale (Zi=Z 2 )) 

4) En deduire le debit volumique Q v . 
Reponse 



1) PFD:F + P fl(m .5 1 =P 1 .5 1 ^ 



P = 



4.F 



A.N. 



_ 4.-62,84 5 ... 

P = ^ + 10 =1,5 bar 

x.0,04 2 



2) Equation 6e conWnu\\.e:V l S l =V 2 .S 2 



>y i= y 2 A = V 2 . Si 



>v, 



3) Equation de Bernoulli : 



1 



1 16 2 



P 



+ g(z 2 -Z l ) = orZ 1= Z 2 et P 2 =P 



atm 



et y, =— y, done 

1 16 2 



Vn 



512 (Pj-P am ) 
255' p 



A.N. 



T/ 512 (1,5.10 5 -10 5 ) 
V 2 = J . =\0m/ s 



255 



1000 



4) 



A.N. 




Exercice N°8: Extrait de l'examen du 1 7-01 -2005 
1 Enonce 
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La figure suivante represente une buse connectee a un tuyau dans lequel est 
acheminee de I'eau a une pression Pi=2,875 bar. 

Pi P 2 



0d, 



' 




. ( 





(eau) 




0d; 



(Si) 



(S 2 ) 



Le fluide subit un etranglement : sa section Si de diametre di=20 mm est reduite a 
une section de sortie S 2 de diametre d 2 =10 mm. 

On suppose que le fluide est parfait et la buse est dans une position horizontale. 
On donne la masse volumique de I'eau p = 1000 kg/m 3 et la pression de sortie 
P2=P a tm=1 bar. 

1) Determiner le rapport^-. 

2) En appliquant I'equation de Bernoulli, calculer la vitesse d'ecoulement V 2 . 
Reponse 



1) Equation de continuity : V 1 .S l = V 2 .S 2 done 









2 








= 4 




^2 


yd 2 j 





y 2 -Y 2 p ~p 
2) Equation de Bernoulli : — — + — — l - 



+ g.(Z 2 -Z l ) = OrZi=Z 2 et V, = — 
P 4 



Done 





32 P 2 -P 1 


15' p 



A.N. 



32 2,875. 10 5 -10 5 
15' 1000 



20 mis 



Exercice N°9: Extrait de l'examen du 1 5-01 -2007 
1 Enonce 



De I'huile est acceleree a travers une buse en forme de cone convergent. 
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La buse est equipee d'un manometre en U qui contient du mercure. 
Partie 1 : Etude de la buse 

Un debit volumique q v = 0,4 Us, I'huile traverse la section Si de diametre di= 10 
mm a une vitesse d'ecoulement , a une pression Pi et sort vers I'atmosphere 
par la section S2 de diametre d 2 a une vitesse d'ecoulement V 2 =4.Vi et une 
pression P 2 =P a tm=1 bar. 
On suppose que : 

- le fluide est parfait, 

- la buse est maintenue horizontale (Zi=Z 2 ). 

On donne la masse volumique de I'huile : phuiie = 800 kg/m 3 . 

1) Calculer la vitesse d'ecoulement W 

2) Ecrire I'equation de continuity. En deduire le diametre d 2 . 

3) En appliquant le Theoreme de Bernoulli entre le point (1) et le point (2) 
determiner la pression Pi en bar. 

Partie 2 : Etude du manometre (tube en U). 

Le manometre, tube en U, contient du mercure de masse volumique p m ercure= 13600 
kg/m 3 . II permet de mesurer la pression P-i a partir d'une lecture de la 
denivellation : h = (Z4-Z3). 
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On donne :- (Z r Z 3 )= L= 1274 mm. 

- I'acceleration de la pesanteur : g = 9,81 m/s 2 . 

- la pression P 4 = P a tm= 1 bar, 

1) En appliquant la RFH (Relation Fondamentale de I'hydrostatique) entre les 
points (1) et (3), determiner la pression P 3 . 

2) De meme, en appliquant la RFH entre les points (3) et (4), determiner la 
denivellation h du mercure. 

Reponse 



Partie 1 : Etude de la buse 



1) Vitesse d'ecoulement : 




A.N. 



4.0,4. 1(T 3 
V, = =— = 5 ml s 

7T.0M 2 





p 2 






=> 


A.N. 








3) Equation de Bernoulli : Vl J x + Pl P{ +g(z 2 -Z,) = or Zi=Z 2 et P 2 =P 



atm 



P 



lui He 



Done 



A.N. 



P 1 =10 5 +|.800.(20 2 -5 1 2 )=2,5.10 5 pascal = 2,5 bar 



Partie 2 : Etude du manometre (tube en U) 

1) RFH entre (1) et (3) : P 3 -P, =p huile .g.{z 1 -Z 3 ) 



P,=Px+Phuile-g-L 



A.N. 



P 3 =2,5. 10 5 +800.9,81. 1,274 = 2,6.10 5 pascal = 2,6 bar 



2) RFH entre (3) et (4) : P, -P 4 =p„ e .g(z A -Z 3 ) or (Z 4 -Z 3 )=h 





P -P 




Done 


h= 3 4 


A.N. 




P mercure '$ 





, 2,6.10 5 -1.10 5 1 

n = = 1,2 m 

13600.9,81 



Exercice N ° 10: 

1 Enonce 

On considere une conduite de diametre interieur d = 40 mm dans laquelle s'ecoule 
de I'eau a une vitesse V . 



Notions de mecanique des fluides. Cours et exercices corriges. 
Auteur : Riadh BEN HAMOUDA 



Page: 72 



Chapitre 3 : Dynamique des fluides incompressibles parfaits 



ZA 




Afin de mesurer le debit volumique, la canalisation a ete equipee de deux tubes 
plongeant dans le liquide, I'un debouchant en A face au courant et I'autre en B est 
le long des lignes de courant, 

En mesurant la denivellation h du liquide dans les deux tubes, on peut en deduire 
la vitesse v 

On admet les hypotheses suivantes : 

- L'ecoulement est permanent. 

- Le fluide est parfait et incompressible. 

- Au point B, le liquide a la meme vitesse V que dans la canalisation (V B =V). 

- Au point A (point d'arret) la vitesse d'ecoulement est nulle (V A =0). 

- Les deux points A et B sont a la meme hauteur (Z A =Z B ). 
On donne : 

- la masse volumique de I'eau p = 1000kg Irn , 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 . 

Travail demande : 

1) Appliquer le theoreme de Bernoulli entre les points A et B. En deduire la 
pression P A au point A en fonction de Pb, p et V. 

2) Ecrire la relation fondamentale de I'hydrostatique entre les points A et A' 
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3) Ecrire la relation fondamentale de I'hydrostatique entre les points B et B' 

4) Donner I'expression de V en fonction de g et h. 

5) En deduire le debit volumique q v . Faire une application numerique pour une 
denivellation h= 3,2 cm. 

Reponse 

1) Theoreme de Bernoulli : P A + p.g.Z A + —p^l = p B + P-8-Z B + \-P^b 



or Z A =Z B , V A =0 et V B =V done 



P A = P B +^.pV : 



Pa 


= P A +P4 




-z A ) 




Pb 


= P B „+p. { 




-z B ) 



4) En substituant Pa et Pb dans la relation de Bernoulli en obtient : 

P A , + p.g.{Z A , - Z A ) = P B , + p.g.{Z B , - Z B ) + ^pV 2 or P A - =P B '=P a , Z A =Z B et Z A -Z B '=ri 

done ^p.V 2 =p.g.(Z A .-Z B .) 



ou encore, 
5) 



V = ^g~A 



q v = SV = ^.^g~h 



A.N.: |q v =1 l/s 



Commentaire : Les resultats de cet exercice permettent de donner une idee sur le 
principe de mesure d'une vitesse ou d'un debit a partir de la pression differentielle. 
Par exemple, on trouve sur les avion un instrument de mesure de la vitesse appele 
« tube de Pitot » qui base sur le meme principe. 



Exercice N° 11: 

1 Enonce 
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Une conduite de section principale S A et de diametre d subit un etranglement en B 
ou sa section est S B . On designe par a = — le rapport des sections. 

Un fluide parfait incompressible de masse volumique p , s'ecoule a I'interieur de 
cette conduite. 

Deux tubes plongent dans la conduite ayant des extremites respectivement A et B. 
Par lecture directe de la denivellation h, les deux tubes permettent de mesurer le 
debit volumique q v qui traverse la conduite. 




1) Ecrire I'equation de continuity. En deduire I'expression de la vitesse V B en 
fonction de V A et a. 

2) Ecrire la relation de Bernoulli entre les points A et B. En deduire I'expression de 
la difference de pression (Pa-Pb) en fonction de p , V A et a . 

3) Ecrire la relation fondamentale de I'hydrostatique entre les points A et A'. 

4) Ecrire la relation fondamentale de I'hydrostatique entre les points B et B'. 

5) En deduire I'expression de la vitesse d'ecoulement V A en fonction de g, h, et a. 

6) Donner I'expression du debit volumique q v en fonction de d, g, h, et a. 
Faire une application numerique pour : 

- un diametre de la section principale d=50 mm, 

- un rapport de section a = 2, 
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- une acceleration de pesanteur : g= 9,81 m/s 2 , 

- une denivellation h=10 mm. 
Reponse 



1) Equation de continuity :V A .S A =V B .S B d'ou V B = V A .— done 

2) P A + p.g.Z A + ^p.V 2 =P B + p.g.Z B + ^p.V 2 



V B = V A .a 



1 



1 



Or Z A =Z B Done P A - P B = -p.(aV A f - ^pV< 



ou encore, 



p A -p B = l - P y 2 M-\) 



(1) 



3) Relation fondamentale de I'hydrostatique entre les points A et A' : 



P A -P A , = p.g.(Z A ,-Z A ) (2) 



4) Relation fondamentale de I'hydrostatique entre les points B et B' : 



P B -P B ,=p.g.(Z B ,-Z B ) (3) 



5) On sait que P A , = P B , = P atm et Z A =Z B 
Done 

P A -P B = (Pa -P a )~ (Pb - P*) = P-8-[(Za> -Za)~ (Z s . ~Z b )] = p.g.(Z A , -Z B ,) = p.gh 
D'apres la relation (1) 



p.gh = ^pV A (a 2 -1) Done 



V A = 



( 2.g.h 

(a 2 -I) 



6) On sait que q v = S A .V A ou encore, 



K.d 2 


\ 2.g.h 




(a 2 -I) 



A.N.: |q v =0,5 l/s 



Commentaire : Nous avons aboutit dans cet exercice a une relation entre le debit 
q v et la denivellation h. On peut exploiter ce resultat dans plusieurs applications 
pratiques pour la mesure de debit. Par exemple en Industrie chimique, on trouve 
souvent des tubes de venturi comme instrument de mesure de cette grandeur. 

Exercice N° 12: Extrait DU DEVOIR SURVEILLE du 05-06-2006 

1 Enonce 
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Dans une canalisation horizontale de diametre D = 9 cm, on veut mesurer le debit 
d'eau. On intercale un tube de Venturi (D = 9 cm, d = 3 cm). La denivellation h du 
mercure dans un tube en U peut etre mesuree avec precision. 

z 



Z A =Z 




Mercure 



On donne : 

- la masse volumique de I'eau : p eau = 1 000 kg/m 3 , 

- la masse volumique du mercure : pmercure = 1 3600 kg/m 3 , 

- I'acceleration de la pesanteur : g = 9,81 m/s 2 . 
Travail demande : 

1) Ecrire I'equation de continuity. En deduire la vitesse moyenne d'ecoulement V B 
au col dans la section Sb en fonction de la vitesse V A dans la section Sa- 

2) En appliquant la relation fondamentale de I'hydrostatique (RFH) entre les points 
A' et B' relative a I'equilibre du mercure, determiner la difference de pression: 
(Pa - Pb) en fonction de g, p mer cure, Z A - et Z B -. 

3) De meme, determiner I'expression de la difference de pression (Pa-Pa) en 
fonction de g , p eau , Za et Z A . 

4) De meme, determiner I'expression de la difference de pression (Pb-Pb) en 
fonction de g , p eau , Z B - et Z B . 

5) En utilisant les equations etablies dans les questions 2), 3) et 4), donner la 
relation entre (Pa-Pb) en fonction de pmercure, peau, g et h. 

6) En faisant I'hypothese que I'eau est un fluide parfait, et en appliquant le 
theoreme de Bernoulli entre A et B, donner I'expression de la vitesse d'ecoulement 
V A en fonction de la difference de pression (Pa-Pb), peau- 
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7) En deduire I'expression du debit volumique Q v en fonction de D, pmercure, Peau, g 
,h. 

8) Faire une application numerique pour une denivellation h= 4 mm. 
Reponse 



1) Equation de continuity : 


s A .v A =s 


B y B 






La vitesse au col dans 


v B = 


-—■Va = 


yd J 


2 

y A =9.v A 




2) RFH entre les points A' et B' 


P A - 




~ Pmercre-8-(Z B - Z A .) 



3) RFH entre les points A et A' 



P^ Peau • 


?-(Z A , 






P B ' P B Peau- 




-z B .) 



5) En faisant la somme de 2), 3) et 4) : 



P A -P B =(P n 



■ Peau )-8-(Z B . ~Z B ) = (p mercure ~ P eau ).g-h 



V 2 -V 2 P -P 

6) Theoreme de Bernoulli entre A et B, — *-+^ — ' 

2 p 



^+g.(Z A -Z B ) = 



OrZ A =Z B etV B =9 V A 



Done 



V, 



\ (-Pmercure Peau ^)'S'^ 
^■Peau 



7) Debit volumique : 



<lv =s A v A = 



4 \ 



(Pn 



Peau)-g- k 



8) Application numerique : 



^.0,09 2 


1(13600 -1000).9,8 1.0,004 _ 


1 A0- 4 m 3 /s 


q ^ 4 < 


V 40.1000 





Exercice N ° 13: Extrait de l'examen du 04-01 -2008 
1 Enonce 
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Dans le tube de Venturi represents sur le schema ci-dessous, I'eau s'ecoule de 
bas en haut. 

zt 




Le diametre du tube en A est dA= 30 cm, et en B il est de d B =1 5 cm. 

Afin de mesurer la pression P A au point A et la pression P B au point B, deux 

manometres a colonne d'eau (tubes piezimetriques) sont connectes au Venturi. 

Ces tubes piezimetriques sont gradues et permettent de mesurer les niveaux 

Z A '=3,061m et Z B - =2,541 m respectivement des surfaces libres A' et B'. 

On donne : 

- I'altitude de la section A : Z A = m, 

- I'altitude de la section B : Z B = 50 cm, 

- I'acceleration de la pesanteur est g=9,8 m/s 2 . 

- la pression au niveau des surfaces libres P A =P B -= P a tm=1 bar. 

- la masse volumique de I'eau est p=1 000 kg/m 3 . 
On suppose que le fluide est parfait. 

1) Appliquer la RFH (Relation Fondamentale de I'Hydrostatique) entre B et B', et 
calculer la pression P B au point B. 

2) De meme, calculer la pression P A au point A. 

3) Ecrire I'equation de continuity entre les points A et B. En deduire la vitesse 
d'ecoulement V B en fonction de V A . 

4) Ecrire I'equation de Bernoulli entre les points A et B. 
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En deduire la vitesse d'ecoulement V B . 
Reponse 



1) RFH entre B et B' : P B - P B , = (z B , - Z B ) => \P B =P B .+pg(z B .-Z B ) 
A.N 



P B = 10 s +1000.9,8.(2,541-0,5) = 120001 Pascal = 1,2 bar 



2) RFH entre A et A' : P A - P A , = (z A , -z A ) => \P A = P A + pg{z A , - Z A ) 
A.N 



P A =10 5 +1000.9,8.(3,061-0) = 130007 Pascal = 1,3 bar 



3) Equation de continuity : S A V A = S B .V B => V B = —V A = 





V =4V 


) 





y 2 -v 2 p -P 
4) Equation de Bernoulli : — B -+^ — B - 

2 p 



+ g(z A -z B ) = o avecV B =4V A 



Done 




A.N. 



y B =- 



<4 2 -l 



1,3.10 s -1,2.10 s 
1000 



+ 9,8.(0-0,5) 



= 0,8246 m/ s 



Exercice N ° 14: 

1 Enonce 

Le fioul contenu dans le reservoir source (1) est transfere vers le reservoir (2) par 
I'intermediaire d'une pompe et d'une canalisation. 
On donne : 

- Le debit volumique q v = 200 l/s. 

- La densite du fioul d= 0,85. 

- Zi=15 m et Z 2 =55 m 

Determiner, alors, la puissance P a mecanique sur I'arbre de la pompe si son 
rendement est de 0,8. 

On suppose que les niveaux des reservoirs varient lentement. 

2 Reponse 

Appliquons le Theoreme de Bernoulli entre les surfaces libres Si et S2 : 

-Vi 2 )+ Pg(Z 2 - Z, ) + {P 2 - Pi ) = — or Pi = P 2 = Patm et V1 = V 2 par hypothese 

2 q v 
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Done P n =g v x[pg(z 2 -z l )] or rj 



done 



A.N.: P a =83,385 kW 



Commentaire : Le calcul de la puissance de la pompe est un calcul grossier. Nous 
avons suppose que le fluide etait part ait alors qu'en realite I'ecoulement d'un fluide 
reel est plus complexe qu'un fluide ideal. En toute rigueur il faut prendre en 
consideration le phenomene de frottement visqueux. C'est I'objet de chapitre 4. 

Exercice N°15:EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 19-06-2002 

1 Enonce 

Une pompe P alimente un chateau d'eau a partir d'un puit a travers une conduite 
de diametre d= 150 mm. 




On donne : 

- les altitudes :Z 2 =26 m, Zi= - 5 m, 

- les pressions P 1= P 2 =1 ,013 bar ; 

- la vitesse d'ecoulement V = 0.4 m/s, 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 . 
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On negligera toutes les pertes de charge. 
Travail demande : 

1) Calculer le debit volumique Q v de la pompe en l/s. 

2) Ecrire I'equation de Bernoulli entre les surfaces 1 et 2. 

3) Calculer la puissance utile Pu de la pompe. 

4) En deduire la puissance Pa absorbee par la pompe sachant que son rendement 
est de 80%. 

Reponse 



1) Debit volumique : 



7T.d 2 


A.N. 


dv=V. 4 





q v =0,4. ^ 0,15 =7.1CT 3 m 3 /s = 7 Lis 



2) Equation de Bernoulli pour un fluide parfait incompressible (avec echange de 
travail) ; 



1 



2 P P-q v 



3) Puissance utile de la pompe : P u =q v .p.g.(H x +H 2 ) 
A.N. 



P u = 7. 10~ 3 . 1000.9,8 1.(26 + 5) = 2128,77 w 



4) Puissance absorbee par la pompe : 



p 




p u_ 

a 


A.N. 


rj 





2128,77 

P n = = 2661 w 

0,8 



Exercice N°16: EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 02-06-2008 

1 Enonce 

On desire remplir un bassin en pompant de I'eau a partir de la nappe phreatique. 
Pour cela, on utilise une pompe immergee qui aspire I'eau a partir du point A, situe 
a une altitude Z A =-26 m. La pression au point A est P A =2 bar. 
L'eau refoulee par la pompe est ensuite acheminee dans une conduite de section 
circulaire et de diametre interieur d=31 mm. 

L'eau est evacuee avec un debit volumique q v = 2772 litre/heure par le point B situe 
a une altitude Z B =30 m. On admet que la pression au point B est Pb=1 bar. 
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liifsgus Pom P e W0* 



— Z=0 



Z A 



La pompe est actionnee par un moteur electrique. Le rendement de I'ensemble 
moto- pompe est r|=80%. 
On suppose que : 

- le fluide est parfait, 

- la vitesse d'aspiration est egale a la vitesse de refoulement (V A =V B =V). 
On donne : 

- la masse volumique de I'eau p=1 000 kg/m 3 , 

- I'acceleration de la pesanteur g=9,81 m/s 2 . 
Travail demande : 

1) Calculer le debit massique q m de la pompe. 

2) Quelle est la vitesse d'ecoulement V de I'eau ? 

3) En appliquant le theoreme de Bernoulli, determiner la puissance nette P n fournie 
par la pompe. 

4) Calculer la puissance electrique consommee P e . 
Reponse 



1) Debit massique : 



A.N. 



2772. 

q =1000. u =0,77 kg Is 

Hm 3600 S 
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2) Vitesse d'ecoulement : 



V = 



4-<?„ 

71. d 2 



A.N. 



V = 



2772.10' 

3600 
tf.0,03 1 2 



■ = 1,02 m/s 



3) Equation de Bernoulli : V » Va + ?B ?A + g.(Z B -Z A ) = ^- 



P 



9n 



or V A =V B done 



P ~P 

p 



A.N. 



P., =0,77. 



1.10 s -2.10 s 
1000 



+ 9,81.(30 — 26) 



: 346 watt 



4) Puissance electrique : 



p 




p n_ 

e 


A.N 







346 

P = — = 432 watt 
e 0,8 



Exercice N°17:EXTRAIT DU DEVOIR SURVEILLE DU 30-04-2007 

1 Enonce 



Une conduite cylindrique amene I'eau d'un barrage (dont le niveau Z A est maintenu 
constant) dans une turbine. 




Z 4 

... 



Barrage 



Turbine 




H 



B 



Z A 



On branche a la sortie de la turbine une canalisation evacuant I'eau vers un lac. 

Le niveau Z B de la surface libre du lac est suppose constant. 

Le debit massique traversant la turbine est Q m = 1 75 kg/s. 

On donne : I'acceleration de la pesanteur g= 9,8 m/s 2 et H=(Z A -Z B )=35 m. 
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1) En appliquant le theoreme de Bernoulli, determiner la puissance utile P u 
developpee dans la turbine. Preciser toutes les hypotheses simplificatrices. 

2) Calculer la puissance recuperee sur I'arbre de la turbine si son rendement 
global est r\=70%. 

Reponse 



V 2 -V 2 P -P 
1) Theoreme de Bernoulli : — - 4- + -2 — * 

2 p 



+ g .(Z B -Z A )=-±- 



or P A =P B =Patm et V A =V B =0. Done P a =Q a .g.H 



A.N 



P. =175.9,8.35 = 60025 w 



2) Puissance recuperee sur I'arbre de la turbine P a =P u -v 

Exercice N°18: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 06-02-2003 
1 Enonce 



A.N. 



P, =45018 w 




La figure ci-dessus represente un barrage qui est equipe d'une turbine dont les 
aubes sont entramees par un jet d'eau sous pression. 

La conduite de sortie de diametre d= 2,5 m est situee a une altitude Zi=5m. Le 
debit volumique q v =25 m 3 /s. On suppose que le niveau d'eau dans le barrage 
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(Z 1= 30 m) varie lentement (V^O), et les pertes de charges sont evaluees a J12 =- 
32,75 J/kg. 
On donne : 

- la masse volumique de I'eau: p =1 000 kg/m 3 

- I'acceleration de la pesanteur :g=9,81 m/s 2 
Travail demande : 

1) Calculer la vitesse V 2 d'ecoulement d'eau a la sortie de la canalisation en m/s. 

2) En appliquant le theoreme de Bernoulli, determiner la puissance P a disponible 
sur I'arbre de la turbine en MW si son rendement ^est de 60% 

Reponse 



1) 



4 a 4 25 
V 2 = ^\ = = 5,093 m I s 

jr. d 1 tt.2,5 2 



1 



2) Equation de Bernoulli : -(V 2 -V, ) + — .(P 2 -P l ) + g.(Z 2 -Z t ) 



— + / 



P 



P4 V 



Or P 1= P 2 , Vi=0 et P a =?].P n 
done : 



P a = r l-P- c lv 



g(Z 2 -Z l ) + 



A.N, 



P a =0,6.1000.25. 


9,81.(5-30) + — + 32,75 
2 


= -3.10 6 w = -3MW 





Exercice N°19:EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 6-06-2008 
1 Enonce 

La figure ci-dessous represente un jet d'eau horizontal qui frappe un obstacle a un 
debit massique q m =2 kg/s. L'obstacle provoque une deflexion du jet d'un angle 
(3=120°. 
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V, 




> X 



On designe par yja vitesse d'ecoulement de I'eau en entree de I'obstacle. Elle est 
portee par I'axe X , V 2 designe la vitesse d'ecoulement de I'eau en sortie de 
I'obstacle. Elle est portee par une direction inclinee de Tangle p =120° par rapport 
a I'axe X . 



On admettra que 



V, 



=3 m/s. 

1) En appliquant le theoreme d'Euler, donner I'expression vectorielle de la force 
Fexercee par le liquide sur I'obstacle en fonction de q m , y, et y 2 ensuite calculer 
ses composantes F x et F y . 

2) Quel est son angle d'inclinaison a ? 
Reponse 



1) 



F = q m .(V l -V 2 ) = q„ 















F x =<l,n- 




.(i 


-cos f3) 






















> 










v sin/? y 




F y =- 


q m - 




.sin f3 





A.N. 



F x =2.3.(1 — 0,5) = 9 
V3 

F =-2.3.— = -5,19 N 
2 



2) 







tga = — 


A.N : 



tga 



-5,19 



= -0,5773 => a = -30° 
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INCOMPRESSIBLES REELS 



1 Introduction 

Dans le chapitre precedent nous avons suppose que le fluide etait parfait pour 
appliquer I'equation de conservation de I'energie. L'ecoulement d'un fluide reel est 
plus complexe que celui d'un fluide ideal. En effet, il existe des forces de 
frottement, dues a la viscosite du fluide, qui s'exercent entre les particules de fluide 
et les parois, ainsi qu'entre les particules elles-memes. Pour resoudre un probleme 
d'ecoulement d'un fluide reel, on fait appel a des resultats experimentaux, en 
particulier ceux de I'ingenieur et physicien britannique Osborne Reynolds. 
Une methode simplified de calcul des pertes de charge basee sur ces resultats 
experimentaux est proposee. Elle est indispensable pour le dimensionnement des 
diverses installations hydrauliques (de pompage, de turbines, de machines 
hydrauliques et thermiques dans lesquelles est vehicule un fluide reel... etc.) 

2 Fluide Reel 

Un fluide est dit reel si, pendant son mouvement, les forces de contact ne sont pas 
perpendiculaires aux elements de surface sur lesquelles elles s'exercent (elles 
possedent done des composantes tangentielles qui s'opposent au glissement des 
couches fluides les unes sur les autres). Cette resistance est caracterisee par la 
viscosite. 

3 Regimes d'ecoulement - nombre de Reynolds 

Les experiences realisees par Reynolds en1883 lors de l'ecoulement d'un liquide 
dans une conduite cylindrique rectiligne dans laquelle arrive egalement un filet de 
liquide colore, ont montre I'existence de deux regimes d'ecoulement : regime 
laminaire et regime turbulent : 



88 
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- Regime laminaire : 

Les filets fluides sont des lignes regulieres, sensiblement paralleles entre elles. 
Filet colore 

\ — — 



- Regime turbulent : 

Les filets fluides s'enchevetrent, s'enroulent sur eux-memes. 




Vue instantanee 



Vue en pose 



Des etudes plus fines ont montre qu'il existe encore une subdivision entre : 

- les ecoulements turbulents lisses et 

- les ecoulements turbulents rugueux. 

La limite entre ces differents types d'ecoulements est evidemment difficile a 
apprehender. 

En utilisant divers fluides a viscosites differentes, en faisant varier le debit et le 
diametre de la canalisation, Reynolds a montre que le parametre qui permettait de 
determiner si recoupment est laminaire ou turbulent est un nombre sans 
dimension appele nombre de Reynolds donne par I'expression suivante: 



R 



V.d 



- V : Vitesse moyenne d'ecoulement a travers la section consideree en (m/s) 

- d : Diametre de la conduite ou largeur de la veine fluide en (m). 

- v : Viscosite cinematique du fluide (m 2 /s). 
Resultats empirique a titre indicatif : 

Si R e < 2000 I'ecoulement est laminaire 

Si R e > 2000 recoupment est turbulent : 

Lisse si 2000<R e <1 00000 
Rugueux si R e >1 00000 
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4 Pertes de charges 

4.1 Definition 

Considerons un ecoulement entre deux points (1) et (2) d'un fluide reel dans une 
conduite, tel que entre les points (1) et (2) il n'y ait pas de machine hydraulique. 
Reprenons le schema de la veine fluide du paragraphe 4 du chapitre 3 avec les 
memes notations et les hypotheses suivantes: 

- Le fluide est reel et incompressible : cela suppose I'existence de forces 
elementaire de frottement visqueux dx qui contribue dans I'equation de bilan par un 
travail negatif et donner naissance a des pertes de charges. 

- L'ecoulement est permanent. 




On considere un axe Z vertical dirige vers le haut. On designe parZi, Z 2 et Z 
respectivement les altitudes des centres de gravite des masses dmi, dm 2 et M. 
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On designe par Fi et F 2 respectivement les normes des forces de pression du 
fluide agissant au niveau des sections Si et S2. 

A I'instant t le fluide de masse (dmi + M) est compris entre Si et S2. Son energie 



s 2 dm.V 



mecanique est : E mec = E pol + E cin = (dm, .g.Z, + MgZ) + ^dm, .V, 2 + £, n 
A I'instant t'=(t+dt) le fluide de masse (M+dm 2 ) est compris entre S'1 et S'2. Son 



energie mecanique est : E' mec = E' pot +E' cin = (MgZ + dm 2 .g.Z 2 )+ \ Sl ^—+ ] -dm 2 y 2 2 

On applique le theoreme de I'energie mecanique au fluide entre t et t' : 
« La variation de I'energie mecanique est egale a la somme des travaux des forces 
exterieures ». On prendra en consideration cette fois ci le travail des forces de 
frottement visqueux d-c. 

E' -E =W F . . +ZW, =E.dx,-F,.dx 1 +TW, 

mec mec Forces de pression ^— ' dz 1 ,wwv l 2 2 dr 

« E' mec -E mec = P v S v dx x - P 2 .S 2 .dx 2 + ZW dT = P v dV x - P 2 .dV 2 + TW dT 

En simplifiant on obtient : 

1 1 P P 

dm 2 .g.Z 2 + —dm 2 V 2 - dm l .g.Z l .dm x y x = —.dm l -.dm 2 + HW dT 

2 2 p x p 2 

Par conservation de la masse : dm l = dm 2 = dm 

Et puisque le fluide est incompressible \p x =p 2 =p, 

on aboutie a I'equation de Bernoulli : 

v^-v 2 p 2 -p y , _ 7 ,_Tw dT 



- + - — L + g(Z 2 -Z 1 ) 



dm 



YW 

On defini la perte de charge entre les points (1) et (2) par J 12 = — qui est la 

dm 

perte d'energie par frottement visqueux par unite de masse qui passe. 
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V 2 -V 2 P - P 
2 p 



(4) 



L'unite de chaque terme de la relation (4) est le joule par kilogramme (J/kg) 
En divisant par g la relation (4) devient homogene a des longueurs en metre 




Elle peut etre interpreted graphiquement de la maniere suivante : 



Plan de charge 



YL 



2 

2g 




2g 



: Perte de charge 



^.^Ligne de charge 



Npgne piezometriqu'5 



Plan de reference 



V, 



Z=0 



Portons sur la verticale, a partir du centre de gravite Gi de la section Si une 

p 

distance egale a — . Le lieu de toutes les extremites de ces segments s'appelle 

m 



ligne piezometrique. 
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V 2 

Portons sur la verticale au dessus de la ligne piezometrique la quantite^- . Le lieu 

de toutes les extremites de ces segments represente la ligne de charge. 
En I'absence de pertes de charge, la ligne de charge est confondue avec le plan 
de charge. Ce plan de charge donne une representation graphique de la 
Constance tiree de I'equation de Bernoulli pour un fluide parfait. La perte de 
charge totale exprimee en hauteur de liquide depuis le debut de recoupment, est 
egale a la distance entre la ligne de charge et le plan de charge, mesuree sur la 
verticale passant par le point Gi. La perte de charge entre deux points Gi et G2 de 
I'ecoulement est donnee par la difference de cote de la ligne de charge sur les 
verticales passant par les points precedents. 

La perte de charge J12 peut etre due a une perte de charge lineaire et une perte de 
charge singuliere : 



J 12 J* + J L 



Par exemple, dans le circuit represente dans la figure ci-dessous, les trongons BC, 
DE, FG, HI et JK sont des coudes de differents angles, done elles presentent des 
pertes de charge singulieres. Les trongons AB, CD, EF, GH, IJ et KL sont des 
conduites rectilignes, done elles presentent des pertes de charge lineaires. 
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4.2 Pertes de charge singulieres 

Quand la conduite subit de brusque variation de section ou de direction, il se 
produit des pertes de charges dites singulieres, elles sont generalement mesurable 
et font partie des caracteristiques de I'installation. 
On les exprime par : 



J, 



-K..- 



v- 



ou s : indice de I'accident de forme de la conduite. 



K s : Coefficient (sans unite) de pertes de charge. II depend de la nature et de la 
geometrie de I'accident de forme. 

Les valeurs de i£ s sont donnees par les constructeurs dans leurs catalogues. 

4.3 Pertes de charges line aires : 

Les pertes de charges lineaires, sont des pertes de charge reparties regulierement 
le long des conduites. En chaque point d'un ecoulement permanent, les 
caracteristiques de recoupment sont bien definies et ne dependent pas du temps. 
La representation graphique de recoupment prend I'allure ci-dessous. 

Plan de charge 



YL 

2.g 



1 1 

UT 



I 



t 



AH 



Plan de reference 



YL 

2.8 



1 2 
UT 



La vitesse etant constante, la ligne piezometrique et la ligne de charge sont 
paralleles. La variation de hauteur piezometrique, evaluee en hauteur de liquide 
est egale a la perte de charge lineaire entre les deux points de mesure. 
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Les pertes de charge lineaires sont proportionnelles a la longueur L de la 
conduite, inversement proportionnelles a son diametre d, proportionnelle au carre 
de la vitesse debitante V du fluide. 



2 yuj 



OU 



- V : vitesse moyenne d'ecoulement dans la conduite (m/s) 

- L : longueur de la conduite (m) 

- d : diametre de la conduite (m) 

- X : coefficient de perte de charge lineaire. II depend du regime d'ecoulement et 
notamment du nombre de Reynolds R e . 

Dans un regime d'ecoulement laminaire : R e < 2000 



R 



(Formule de Poiseuille) 



Dans un regime d'ecoulement turbulent lisse : 2000 < R e < 10 5 
(Formule de Blasius) 



X = 0,3 16. r; ' 25 




Dans un regime d'ecoulement turbulent rugueux : R e > 10 5 
(Formule de Blench) 

V a | 

avec : 

- s : rugosite de la surface interne de la conduite (mm) 

- d : diametre interieur de la conduite (mm) 

Parfois, on lit la valeur de Asur un abaque etablie par Moody. 

Theoreme de Bernoulli applique a un fluide reel 

Considerons un ecoulement entre deux points (1) et (2) d'un fluide reel dans une 
conduite. On suppose eventuellement, qu'il existe entre (1) et (2) des machines 
hydrauliques. 
On note : 

J n \ Somme de toutes les pertes de charge, singuliere et lineaires entre les 
sections (1) et (2). 
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P n : Puissance mecanique echange entre le fluide et les machines eventuellement 
placees entre (1) et (2). 

Le Theoreme de Bernoulli prend la forme generale suivante : 



2 p 



J 12 + 



3l 



6 Conclusion 

Les formules exposees dans ce chapitre relatives aux pertes de charge constituent 
un outil de calcul grossier permettant d'obtenir des valeurs approximatives. Meme 
s'il demeurerait grossier, il serait neanmoins tres utile pour une tache de 
conception ou Ton privilegie la simplicity et la rapidite d'execution quitte a perdre 
un peu de precision. 

7 EXERCICES D 'APPLICATION 

Exercice N l: Extrait de I'examen du 15-01-2007 

1 Enonce 

Determiner le regime d'ecoulement dans une conduite de 3 cm de diametre pour: 

1) De I'eau circulant a la vitesse v=1 0,5 m/s et 
de viscosite cinematique 1.10 6 m 2 / s 

2) Du fuel lourd a 50 °C circulant a la meme vitesse 
(Viscosite cinematique 1 1 0.1 " 6 m 2 / s ). 

3) Du fuel lourd a 10 °C circulant a la meme vitesse 
(Viscosite cinematique 290.1 " 6 m 2 / s ). 

2 REPONSE 



1) On calcule le nombre de Reynolds : 



R 



V.d 



A.N, 



R = 10,5 0,03 = 3 1 5000) 1 00000 



1.10 



2) 
3) 



110.10 6 



290. 10" 6 



: done I'ecoulement est turbulent rugueux. 
:2000<fl<l 00000 1'ecoulement est turbulent lisse 
: i?(2000donc I'ecoulement est laminaire. 
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Exercice N°2: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 7-01 -2005 



Enonce 

Du fuel lourd de viscosite dynamique // = 0,1 1 Pa.s et de densite d=0,932 circule 
dans un tuyau de longueur L=1650 m et de diametre D=25 cm a un debit 
volumique q v =19,7 l/s. 

On donne la masse volumique de I'eau p eau =1000 kg/m 3 . 
Travail demande : 

1) Determiner la viscosite cinematique v du fuel. 

2) Calculer la vitesse d'ecoulement V. 

3) Calculer le nombre de Reynolds Re. 

4) En deduire la nature de I'ecoulement. 

5) Determiner le coefficient A de pertes de charge lineaire. 

6) Calculer la perte de charge Jl dans le tuyau. 
Reponse 



1) Viscosite cinematique : 

2) Vitesse d'ecoulement : 



M 




v = — - 


d-Peau 


P 



A.N. 



0,11 



v ■ 



1000.0,932 



118.10 6 m 2 Is 



v = ^ 

7T.D 2 


A.N. 




Re = 

V 


A.N. 



4 19 7 10~ 3 
V= ' , = 0,4013 mis 
x.0,25 1 



3) Nombre de Reynolds : 

4) Re < 2000 done I'ecoulement est laminaire. 

5) Formule de poiseuille : 



Re = 0,4013.0,25 = 



118.10 



-6 



A 



64 



Re 



A.N. 



64 



850,211 



= 0,07527 



6) Perte de charge lineaire : 




A.N. 



-0,07527 



0,401 3 2 



1650 
025 



= 40 7/^ 
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Exercice N°3: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 24-06-2004 
1 Enonce 

Un pipe-line de diametre d=25 cm est de longueur L est destine a acheminer du 
petrole brut d'une station A vers une station B avec un debit massique q m =18kg/s. 




Les caracteristiques physiques du petrole sont les suivantes: 

- masse volumique p =900 kg/m3, 

- viscosite dynamique u=0,261 Pa.s. 

On suppose que le pipe-line est horizontal. 

1) Calculer le debit volumique q v du petrole. 

2) Determiner sa vitesse d'ecoulement V. 

3) Calculer le nombre de Reynolds R e . 

4) Quelle est la nature de I'ecoulement? 

5) Calculer la valeur du coefficient de perte de charge lineaire A. 

6) Exprimer la relation de Bernoulli entre A et B. 
Preciser les conditions d'application et simplifier. 

7) Determiner la longueur L maximale entre deux stations A et B a partir de 
laquelle la chutte de pression (Pa-Pb) depasse 3 bar. 

Reponse 



1) Debit volumique : 





A.N. 


p 





18 =0,02m 3 /s 



900 



2) Vitesse d'ecoulement 



3) Nombre de Reynolds 



V 



4.q v 



7t.d' 



R 



V.d 



p, 



A.N. 



A.N. 



V 



4.0,02 
^-.0,25 2 



= 0,407 ml s 



R 



0,407.0,25 

^ 0,267 ^ 
v 900 j 



350,862 
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4) R e < 2000 : il s'agit d'un ecoulement laminaire. 

5) Coefficient de perte de charge lineaire : 



64 



Re 



A.N. 



A-- 



64 



350,862 



0,1824 



6) Equation de Bernoulli : 
Conditions d'application : V B =V A , Z B =Z A 
Equation de Bernoulli simplifie : 



\ (V B 2 -V 2 A ) + -.(P B -P A ) + g.{Z B -Z A ) = J L 
2 p 



-.(P B -P A ) = J L 
P 



1 V 2 (L^ 
7) Calcul de la longueur de la conduite : —.(P B -P A ) = J L avec J L =-L— 

p 2 



\U J 



Done 



L = 



2.(P A -P B ).d 



A.p.V 



A.N. 



L = 



2.3. 10 5 



0,1824.900.0,407 



-.0,25 = 5516,137 m 



Exercice N°4: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 8-06-2007 
1 Enonce 

Un fluide de masse volumique p = 961 kg/m 3 a une vitesse V=1,5 m/s dans une 
conduite horizontale de diametre d = 1 20 mm a partir d' un reservoir de tres grande 
section ouvert a I' air libre. 




9 



L=130 m 



Sur la partie horizontale de ce tube sont installes deux manometres distants de L = 
1 30 m. On releve une chute de pression AP = P 1 -P 2 = 1,5 bar . 

1) En appliquant le theoreme de Bernoulli, determiner la valeur du coefficient de 
pertes de charge lineaire X en fonction de AP, p, L, d et V. 

2) On suppose que I'ecoulement est laminaire, Calculer le nombre de Reynolds en 
fonction de A. 

3) En deduire la viscosite cinematique du fluide. 
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REPONSE 



1) Equation de Bernoulli : ^ — Y^+ Pl Pl +g(Z 2 -Z,) = J, 



or Vi=V 2 et Zi=Z 2 et J, 2 = J, = --AV 2 . 



P 

yd) 



Done 



A-- 



2.AP d 



p.V 2 L 



A.N. 



1 = ^^.^ = 0,128 
961. 1.5 2 130 



2) Loi de Poiseuille X 



64 



64 



A.N. 



^=^ = 500 
e 0,128 



3) J? = 



V.d 


A.N. 


u = 







V = 



0, 15.0,12 
500 



= 36.10" 6 m 2 ls 



Exercice N°5: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 9-06-2002 
1 Enonce 

De I'huile ayant une viscosite dynamique ju = 0,7 Pa.s et une densite d=0,896 est 
pompee d'un point A vers un point L. 
A B, 




Elle circule dans une canalisation de diametre d=100 mm formee des six trongons 
rectilignes suivants: 

- AB de longueur 6 m, 

- CD de longueur 12 m, 
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- EF de longueur 5 m, 

- GH de longueur 4 m, 

- IJ de longueur 7 m, 

- Kl de longueur 8 m. 

Le canalisation est equipee : 

- de deux coudes a 45 : BC, DE : ayant chacun un coefficient de perte de 
charge K coud e 45=0,2, 

- de deux coudes a 90°: FG et JK : ayant chacun un coefficient de perte de 
charge K COU de9o=0,3, 

- d'un coude a 1 80° HI: ayant un coefficient de perte de charge K C0U de 180=0,4, 
La pression d'entree est P A =3 bars. 

La conduite est supposee horizontale et transporte un debit volumique qv=2.5 l/s. 
Travail demande : 

1) Calculer la vitesse d'ecoulement V en m/s. 

2) Calculer le nombre de Reynolds. 

3) II s'agit d'un ecoulement laminaire ou turbulent ? 

4) Determiner le coefficient de perte de charges lineaire A . 

5) Calculer les pertes de charges NneairesAP, (>ira , >f ,. 

6) Calculer les pertes de charges singulieres AP singuliere . 

7) Determiner la pression de sortie P|_. 

8) Quelle sera la pression de sortie Pl si le debit volumique Q v atteint 5 L/s. 
Reponse 



1) Vitesse d'ecoulement V : 

2) Nombre de Reynolds : 



V = 



4.Q V 



7T.d z 



A.N. 



V = 



4.2,5.10' 
tt.0,1 2 



= 0,318m/s 





V.d 






f \ 


A.N. 




tL 








\Pj 








3) R e < 2000 : il s'agit d'un ecoulement laminaire 

4) Formule de Poiseuille \^ = z— A.N. 



Re 



40,7 
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5) 



6) 



^lineaire = ~^-P- 



v- 



\aj 



A.N. 



U^ire = -U7.896. 



0,318 : 



'42^ 



= -29873,16 Pa 



AP 



sin guliere 



~K s .p. 



A.N. 



AP 



sin guliere 



-(2.0,2 + 2.0,3 + 0,4).896 



0,318 2 



-63,42 Pa 



7) Pression de sortie Pl ; 



p = p + \p + AP 

L A ^ ^lineaire ^ 



sin guliere 



A.N. 



P L =8-0,29873-0,00063 = 7,7 bar 



8) 



P ,'=P, -4.(0,29873 + 0,00063) 



A.N. 



P, = 8 - 4.(0,29873 - 0,00063) = 6,8 bar 



Commentaire : Dans cet exercice, la perte de charge singuliere ne depasse 
meme pas 1 % par rapport a la perte de charge lineaire. Son effet est negligeable 
sur le resultat de la pression de sortie. 

Exercice N°6: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 5-01 -2004 

1 Enonce 

Un liquide de refroidissement circule dans un radiateur en forme de serpentin. 



( 1 )tt 



TT (2) 



Le serpentin comprend les elements suivants : 

- 1 2 tubes rectilignes de diametre d=1 mm et de longueur 1 m chacun. 

- 1 1 coudes a 1 80° ayant chacun un coefficient de perte de charge K s = 0,4, 

La conduite transporte un debit volumique q v =0,25 l/s. La pression en entree est 
Pi= 3 bars. 

On donne les caracteristiques du fluide de refroidissement: 
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- viscosite dynamique : //=10" 3 Pa.s. 

- masse volumique : p=1000 kg/m 3 . 
Travail demande : 

1) Calculer la vitesse V d'ecoulement du fluide dans la conduite en (m/s). 

2) Calculer le nombre de Reynolds R e . 

3) Preciser la nature de I'ecoulement. 

4) Determiner le coefficient de perte de charges lineaireA, en precisant la formule 
utilisee. 

5) Calculer les pertes de charges lineaires Jl en J/kg. 

6) Calculer les pertes de charges singulieres Js en J/kg. 

7) Appliquer le theoreme de Bernoulli entre les points (1) et (2) pour determiner la 
pression de sortie P 2 . 

Reponse 



1) Vitesse d'ecoulement : 

2) Nombre de Reynolds : 



V 



4« v 



n. d' 




A.N. 



A.N. 



V 



4.0,25.10' 
;r.0,01 2 



3,18 ml s 



«.=^MU 31800 
^10" 3 ^ 



3) 2000 <R e <10 5 : il s'agit d'un ecoulement turbulent lisse. 

4) Formule de Blasius : 



A = 0,316.7? 



-0,25 



A.N. 



A = 0,316.31800 



-0,25 



0,02366 



5) Pertes de charge lineaires 




A.N. 



J L = -0,02366 



3,18 2 12 



2 0,01 



143,55//% 



6) Pertes de charge singulieres : 



J s =-K s . 



v- 



A.N. 



-(0,3.11), 



3,1 8 2 



22,24 J /kg 



7) Equation de Bernoulli : -<V 2 2 -V l 2 ) + -.(P 2 -P l ) + g{Z 2 -Z l ) = J L +J s 

2 p 
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Or Vi=V 2j Pi = P 2 =Patm 

done: 



P 2 =P 1+P .{J L +J S ) 



A.N. 



P 2 =3.10 5 -1000.(143,55 + 22,24) = 134210 Pa = 1,3421 bar 



nmentaire : La perte de charge singuliere constitue une part non negligeable 
dans la perte de charge totale (13,4 %). Ce ci est du au nombre important 
d'accidents de parcours (coudes). 
Exercice N°7: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 6-06-2008 
1 Enonce 

La figure ci-dessous represente le serpentin d'un plancher chauffant a circulation 
d'eau utilise dans une habitation. L'eau chaude utilisee, serpente dans le plancher 
pour chauffer la surface du sol. 

A 



entree 



sortie 



B 



Une pompe de circulation de debit volumique q v =0,236 L/s, non representee dans 
la schema, permet de refouler l'eau chaude qui rentre par la section A ou la 
pression est Pa=8 bar, circule dans le serpentin en passant par 10 trongons de 
tubes rectilignes de section circulaire, de diametre interieur d=10 mm, de longueur 
L= 6 m chacun, relies entre eux par 9 coudes a 180°, pour enfin sortir par le point 
B ou la pression de l'eau chute a cause des pertes de charge pour atteindre une 
pression P B qu'on veut determiner. 
On donne : 

- la viscosite cinematique de l'eau chaude v=0,75.1 0" 6 m 2 /s. 
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- le coefficient de perte de charge singuliere K s =0,148 pour un coude a 180°. 
Travail demande : 

1) Determiner la vitesse d'ecoulement V de I'eau dans le serpentin. 

2) Calculer le nombre de Reynolds Re. 

3) En deduire la nature de I'ecoulement. 

4) Determiner le coefficient de perte de charge lineaire X. 

5) Calculer la perte de charge singuliere J s totale due aux 9 coudes. 

6) Calculer la perte de charge lineaire Jl totale due aux 10 trongons rectilignes. 

7) En deduire la perte de charge totale Jab du serpentin. 

8) En appliquant le theoreme de Bernoulli entre les sections A et B, exprimer puis 
calculer la pression de sortie Pb en fonction de Pa, p et Jab- 

Reponse 



1) Vitesse d'ecoulement : 

2) Nombre de Reynolds : 



V 2 = 



A.N. 



V 2 = 



4.0,236.10' 
;r.0,01 2 



= 3 ml s 



Re 



V.d 



A.N : 



Re = 3 -°' 01 ,=40000 



0,75.10 



-6 



3) 2000 < Re < 100000 done il s'agit d'un ecoulement turbulent lisse. 

4) Formule de Blasius 



2 = 0,316.Re 



-0,25 



A.N. 



A = 0,316.40000^ =0,022 



5) Perte de charge singuliere : 












A.N. 


J s =-(9.0,149). 




= -6 J /kg 






v2y 



6) Perte de charge lineaire: 



-A. 



v d j 



v2y 







^10.6^ 






A.N. 


J L = -0,022. 




= -594 J /kg 






v0,0lj 





7) Perte de charge totale : J AB = + J L 



A.N. 



/ =-6-594 = -600J/ifeg 



8) Eq. de Bernoulli : Vb Va + Pb ?a + g(Z B -Z A ) = J AB or V A =V B =V et Z A =Z B 

2 p 
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Done 



P B =P A +p.J { 



A.N. 



P B =8.10 5 



1000.600 = 2.10 =2 bar 



Exercice N°8: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 04-01 -2008 

1 Enonce 

Une pompe a essence de rendement r|=67,4% et de debit volumique q v =0,629 L/s 
assure, le remplissage d'un reservoir d'automobile. 

La pompe aspire I'essence de masse volumique p=750kg/m 3 a partir d'une grande 
citerne dont la surface libre situee a une altitude Zi et une pression P 1= P atm =l bar. 
On suppose que le niveau d'essence dans la citerne varie lentement (Vi«0) 
La pompe refoule I'essence, a une altitude Z 2 , sous forme d'un jet cylindrique, en 
contact avec I'atmosphere a une pression P 2 =P a tm=1 bar, se deversant dans le 
reservoir de I'automobile a une vitesse V 2 . 

La difference des cotes entre la section de sortie de la conduite et la surface libre 
de la citerne est H=Z 2 -Zi=2m. 

La conduite a une longueur L=3,32 m et un diametre d=2 cm. 
La viscosite dynamique de I'essence est \y =0,0006 Pa.s. 
L'acceleration de la pesanteur est g=9,8 m/s 2 . 

1) Determiner la vitesse d'ecoulement V 2 de I'essence dans la conduite. 

2) Calculer le nombre de Reynolds R e . 

3) Determiner la nature de I'ecoulement. 

4) Calculer le coefficient de perte de charge lineaire X. 

5) En deduire la perte de charge lineaire Ji 2 . 

6) Appliquer le theoreme de Bernoulli generalise. 
Et calculer la puissance P a sur I'arbre de la pompe. 

2 REPONSE 



1) Vitesse d'ecoulement : 



A.N. 



4.0,629.10' 
^.0,02 2 



2ml s 



2) Nombre de Reynolds : 



Re = 



V.d 
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A.N : 



3) 2000 < Re < 100000 done il s'agit d'un ecoulement turbulent lisse. 

4) Formule de Blasius 



A = 0,316.Re 



-0,25 



A.N. 



^ = 0,316.50000 °' 25 =0,0211 



5) Perte de charge lineaire : 








^3,32^ 






A.N. 


J 12 =-0,0211. 




= -7 J /kg 




V 0,02 J 


U, 



V 2 -V 2 P - P n P 

6) Eqution de Bernoulli : -± + ^ — l -+g(Z 2 -Z r ) = J n +- L ^ L 



or V 1= et Z 2 -Z 1= H 
Done 

A.N. 




750.0,629.10 



-3 



^2 



0,674 



+ 9,8.2 + 7 



20 w 



Exercice N°9: Extrait de l'examen du 1 9-06-2006 
1 Enonce 

La figure suivante represente une installation utilisee dans un pare d'attraction. 
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installation est composee: 

- d'une conduite d'aspiration AB horizontale de diametre d = 1 5 cm et de longueur 
U =AB= 10 m. 

- d'une pompe centrifuge ayant un rendement r\ = 0,8 qui aspire I'eau a un debit 
volumique Q v = 10,6 L/s depuis une piscine et la refoule en D, vers un toboggan. 

- d'une conduite de refoulement CD verticale de diametre d = 15 cm et de 
longueur l_ 2 =CD= 8 m. 

- d'un toboggan formant un canal descendant permettant d'acheminer par gravite 
I'eau vers la piscine. 

L'eau reste en circuit ferme : piscine, tube AB, pompe, tube CD, toboggan, piscine. 

...etc. 

On donne : 

- la masse volumique de I'eau : p = 1 000 kg/m 3 , 

- la viscosite dynamique de I'eau : jll = 1 0" 3 Pa.s, 

- I'acceleration de la pesanteur : g = 9,81 m/s 2 . 

- La pression P = P D = P atm = 1 bar, 

- Zo = 1 ,5 m (O est un point de la surface libre de I'eau dans la piscine). 

- Z A =Z B =0. 

- Z c = 0,3 m. 

- Z D = 8,3 m 
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On suppose que toutes les pertes de charge singulieres sont negligeables. 

1) Calculer la vitesse d'ecoulement V dans la conduite. 

2) En appliquant le Theoreme de Bernoulli entre un point O de la surface libre de la 
piscine et le point A, calculer la pression P A . 

On suppose que le niveau de I'eau dans la piscine reste constant (Vo =0). 

3) Determiner le nombre de Reynolds R e dans la conduite. 

4) En deduire la nature de I'ecoulement. 

5) Calculer le coefficient de perte de charge lineaire X. 

6) Determiner la perte de charge lineaire Jl entre A et D. 

7) En appliquant le theoreme de Bernoulli entre A et D, determiner la puissance 
nette P n developpee par la pompe. 

8) En deduire la puissance P a absorbee par la pompe. 
Reponse 



1) Vitesse d'ecoulement 



V 



4-Gv 



n.d' 



A.N. 



4.10,6.10- 3 

V = = — = 0,6 m/ s 

x.0,15 2 



2) Theoreme de Bernoulli entre O et A : V ° Va + P ° ?A +g.(z o -Z A )=0 

2 p 



Or Vo= et Po = Patm = 1 bar , done 
A.N. 



P A =P +p.g.{z -Z A )~.p.V A 2 



P A = 10 5 +1000.9,81.(1,5 -0)-|.1000.0,6 2 = 1 14535 Pa = 1,14535 bar 



3) Nombre de Reynolds 



R. = 



pV.d 



JU 



A.N. 



= 1000.0,6.0,15 =9000Q 



10 



-3 



1 = 0,316./? 



-0.25 



4) 2000 < R e < 100000 done I'ecoulement est turbulent lisse. 

5) Coefficient de perte de charge lineaire 
A.N. 



1 = 0,316.90000^ =0,01824 



6) Perte de charge lineaire 




A.N. 



J L =-0,01824. 



0,6 2 



10 + 8 
0,15 



= -0,4 J I kg 
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V 2 -V 2 P -P 

7) Theoreme de Bernoulli entre A et D : — - — + — - — - 



+ g .(z D -Z A )=J L +^-, 
P P-Q v 



Or V A = V D , P D = Patm et Z A = done 



P„=P-Q V - 



P -P 

Z, aim A 
rt "r 



P 



Jl 



A.N. 



P n =1000.10,6.10 3 . 



9,81.8,3 + 



10 5 -1,1452.10 s 



1000 



- + 0,4 



= 713,411w 





p 




8) Puissance absorbee par la pompe 


p n_ 

a 


A.N. 




7] 





n 713,411 

P = = 891,763 w 

0,8 



Exercice N IO: 

1 Enonce 

Une pompe de debit volumique q v = 2,8 L/s remonte de I'eau entre un bassin et un 
reservoir a travers une conduite de diametre d=135 mm. 




Pompe 



Bassin 



On donne : 

- Zi = ; Z 2 = 35 m 

- Pi = p 2 = 1013 mbar 

- viscosite dynamique de I'eau : // = 1 .10" 3 Pa-s. 
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- longueur de la conduite L=65 m 

On negligera toutes les pertes de charge singulieres. 

1) Calculer la vitesse d'ecoulement V de I'eau dans la conduite. 

2) Calculer le nombre de Reynolds. L'ecoulement est laminaire ou turbulent ? 

3) Calculer le coefficient de pertes de charge lineaire. En deduire les pertes de 
charges J12 tout au long de la conduite. 

4) Appliquer le theoreme de Bernoulli pour calculer la puissance nette P ne t de la 
pompe. 

5) Le rendement de la pompe etant de 80 %, calculer la puissance absorbee par la 
pompe. 

Reponse 



1) 

2) 



V = ^ = 4.-^ = 0,2 m/s 
S n.d 





V.d 


- = 27000 




f \ 


V 


n 






kPj 





2000 < 9? < 10 5 il s'agit d'un ecoulement turbulent lisse. 
3) On applique la formule de Blasius : 



A = 0,316.91 025 =0,025 




La perte de charge lineaire est : 



4) On applique le theoreme de Bernoulli generalise entre les points (1) et (2): 

i(V 2 2 - Vl 2 ) + -.(P 2 -P l ) + g.(Z 2 - Zl ) = J n +^- 
2 p p.q v 



y 2 =y, , p 2 =p, done P net = P .q v .{g(Z 2 -Z 1 )-7 12 ) = 962 



w 



5) 



P 

p net 



1202 w 



Nous avons neglige dans cet exercice les pertes de charges 
singulieres. La prise en compte de ces pertes de charge va induire une 
augmentation de la puissance de pompage. 
Exercice N° 11: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 06-02-2003 
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1 



Enonce 



Une pompe de debit volumique q v =2 l/s et de rendement 77=70 % remonte de I'eau 
a partir d'un lac jusqu'au reservoir situe sur une colline. 



L'eau est acheminee dans une conduite de diametre d=130 mm formee de trois 
trongons rectilignes : 

- AB de longueur L^IOm, 

- CD de longueur L 2 = 1 2 m, 

- EF de longueur L 3 = 8 m, 

Et de deux coudes a 45 : BC et DE : ayant chacun un coefficient de perte de 
charge K s =0,33. 
On suppose que : 

- les niveaux d'eau varient lentement, 

- les niveaux Zi=0 m , Z 2 = 1 m, 

- les pressions P 1 =P 2 =P a tm ; 

- la viscosite dynamique de l'eau : /u =1 0" 3 Pa.s, 

- la masse volumique de l'eau : p =1 000 kg/m 3 , 

- I'acceleration de la pesanteur : g=9,81 m/s 2 . 
Travail demande : 



Zt 




Reservoir 
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1) Calculer la vitesse V d'ecoulement d'eau dans la conduite en m/s. 

2) Calculer le nombre de Reynolds R e . 

3) Preciser la nature de I'ecoulement. 

4) Determiner le coefficient de perte de charges lineaireA, en precisant la formule 
utilisee. 

5) Calculer les pertes de charges lineaires Jnneaire en J/kg. 

6) Calculer les pertes de charges singulieres J S inguiiere en J/kg. 

7) Determiner la puissance nette P n de la pompe en Watt. 

8) En deduire la puissance P a absorbee par la pompe. 
Reponse 




A.N. 



A.N 



4.2.1CT 3 

V = — = 0,15 ml s 

;r.0,13 2 



R ww =19500 

'10 _3A 



3) 2000 <R e <10 5 : il s'agit d'un ecoulement turbulent lisse 

4) Formule de Blench : 



A = 0,316.7?, 



-0,25 



A.N. 



A = 0,3 16. 19500 025 = 0,02674 



5) Perte de charge lineaire : 



^ linaire ^ 



V 2 r 



L x +L 2 +L, 



A.N. 



, -, i 0,15 10 + 12 + 8 „ - , ... 
Jlinaire = -0,02674.^. — = -0,09256 J I kg 



0,13 



6) Perte de charge singuliere : 



j _ _o v 

sin guliere ' s ' 



v- 



A.N. 



J si » gu « e re= -2.0,33.^- = -0,00742 



7) Equation de Bernoulli : -(V 2 -V 2 ) + —.(P 2 -P l ) + g.(Z 2 -Z 1 ) = -^+J u 

2 P ' P-q v 

Or Pl = P2=Patm et J n = J, in e a ire +J An guliere 

done : 



P n =p.q v {g{Z 2 -Z,)-(J linire + J 



sin guliere 
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A.N. 



P n = 1000.2. 10~ 3 .[9,8 1 .(10 - 0) + 0,1] = 196,4 









8) 




A.N. 




V 





P a =^ = 280,57 W 
0,7 



Exercice N°12:EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 23-06-2003 
1 Enonce 

On alimente un jet d'eau a partir d'un reservoir au moyen d'une pompe de debit 
volumique q v = 2 L/s et d'un tuyau de longueur L= 15 m et de diametre d= 30 mm. 
Le tuyau comporte un coude a 90° ayant un coefficient de pertes de charge K s = 
0,3. 





Reservoir 



Le niveau de la surface libre du reservoir, suppose lentement variable, est a une 

altitude Zi = 3 m au dessus du sol. 

Le jet s'eleve jusqu'a une hauteur Z 2 = 1 m. 

On suppose que: 

- Les pressions: Pi=P2=P a tm- 

- la viscosite dynamique de I'eau: ju =1 0" 3 Pa.s. 

- la masse volumique de I'eau: p=1000 kg/m 3 . 

- I'acceleration de la pesanteur: g=9,81 m/s 2 . 
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Travail demande : 

1) Calculer la vitesse V d'ecoulement d'eau dans la conduite en m/s. 

2) Calculer le nombre de Reynolds R e . 

3) Preciser la nature de I'ecoulement. 

4) Determiner le coefficient de perte de charges lineaire A , en precisant la formule 
utilisee. 

5) Calculer les pertes de charges lineaires Jimeaire en J/kg. 

6) Calculer les pertes de charges singulieres Jsinguiiere en J/kg. 

7) Appliquer le theoreme de Bernoulli entre les points (1) et (2) pour determiner la 
puissance nette P n de la pompe en Watt. 

8) En deduire la puissance P a absorbee par la pompe sachant que son rendement 

est rj = 75 % 
Reponse 



1) Vitesse d'ecoulement : 

2) Nombre de Reynolds : 



V = 



7U.d' 




A.N. 



A.N. 



V 



4.2.10 



-3 



2,83 ml s 



S= Z83^03 =84900 



3) 2000 <R e <10 5 : il s'agit d'un ecoulement turbulent lisse. 

4) Formule de Blasius : 



A =0,316.i? 



-0,25 



A.N. 



Pi =0,316.84900 



-0,25 



: 0,018 



5) Perte de charge lineaire : 
A.N. / 




lineaire 



= -0,0185. 



2,83 2 15 



0,03 



= -37 J I kg 



6) Perte de charge singuliere: 
A.N 



J. 



sin guliere 



= -.K,. 



v- 



2 83 2 

J singuliei . e =-0,3.^— = -l,2J/kg 



7) Equation de Bernoulli : 

V 2 2 -V l 2 ) + -.(P 2 -P,) + g.i.Z 2 - Zl ) = ^ + J lineaire + J siagu[iere Or V 1= V 2 , P 1 =P 2 =P atm 
2 P P-q v 



Done : 



p-q v 



8-(Z 2 Zj) (J lineaire ^ sin guliere^ 
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A.N. 


P n = 1000.2. 1(T 3 .[9,8 1 .(10 - 3) + 37 + 1,2] = 213,74 w 




8) Puissance absorbee par la pompe : 


P=^ 

a 

rj 


A.N. 


P 213 ' 74 OSS 

P = = 285 w 

0,75 



Exercice N°13: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 20-06-2005 
1 Enonce 




A Z 



Z B =Z B 



Reservoir 



Le schema propose ci-dessus represente une installation hydraulique composee : 

- d'un reservoir contenant de I'huile de masse volumique p= 900 kg/m 3 et de 
viscosite cinematique v = 25.10 6 m 2 Is , 

- d'une pompe de debit volumique qv=1 6 L/mn 

- d'un tube vertical de longueur L = 50 cm et de diametre d = 5 mm permettant 
d'acheminer de I'huile sous pression refoulee par la pompe, 

- d'un verin a simple effet horizontal equipe d'un piston qui se deplace en 
translation sous I'effet la pression d'huile dans une chemise, 

- d'un clapet d'aspiration anti-retour place en amont de la pompe qui a un 
coefficient de perte de charge singuliere K s = 0,45. 
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Partie 1 : Etude du verin. 

On neglige dans cette partie toutes les pertes de charges. 

1) A partir du debit de la pompe, calculer la vitesse d'ecoulement V B dans la 
conduite. 

2) De meme, determiner la vitesse V B - de deplacement du piston sachant que son 
diametre D = 10 cm. 

3) Le piston est soumis a une force de compression F=61 51 N qui s'oppose a son 
deplacement. Calculer la pression d'huile Pb' au point B'. 

4) En appliquant le theoreme de Bernoulli entre B' et B. Calculer la pression 
d'admission P B dans le verin. On suppose que Z B =Z B . 

Partie 2 : Etude du circuit d'alimentation (clapet, pompe et tube). 

On prendra en consideration dans cette partie toutes les pertes de charges. 

1) Calculer le debit massique q m de la pompe. 

2) Calculer le nombre de Reynolds Re. 

3) Preciser la nature de I'ecoulement. 

4) Determiner le coefficient de perte de charge lineaire A. 

5) En deduire la perte de charge lineaire Ji_. 

6) Calculer la perte de charge singuliere Js due au clapet d'aspiration. 

7) En appliquant le theoreme de Bernoulli generalise entre B et A, determiner la 
puissance nette P n de la pompe. 

On suppose que : 

- le niveau dans le reservoir varie lentement (VaO), 

- la pression P A = P a tm= 1 bar, 

- I'acceleration de la pesanteur g = 9,81 m/s 2 . 



2 



Reponse 



Partie 1 : 



1) Vitesse d'ecoulement : V B = 



A.q, 



A.N. V B = 



4.16 



= 13,581m/s 



n. d 2 



;r.0,005 2 .60.1000 



2) Vitesse de deplacement du piston : V B , = 



4-q v 

7T.D 2 
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A.N. 



4.16 



^-.0,1 .60.1000 



= 0,0339 ml s 



3) Pression sur le piston : 

4) Equation de Bernoulli : 

Or Zb-=Z b 
done 



4.F 



tt.D z 



A.N. 



P B , = 4,6151 = 783 1 69.64 Pa 



/[.OX 



Y^Xl + ^A +g{ZB ,. ZB ) =0 



p B =p B .+\.pty 2 B -v 2 B ) 



A.N. 



P B = 783169,64 + |900(0,0339 2 - 13,58 1 2 ) = 700170,55 Pa 



Partie 2 : 



1) Debit massique : 



<l m =P4 



A.N. 



q m = wo. 



16 



1000.60 



= 0,24 kg Is 



2) Nombre de Reynolds : 



_ V.d 




Re = 


A.N. 


V 





_ 13,581.0,005 
Re = ; — = 2716,2 



25.10 



-6 



3) 2000<Re<1 0000 done I'ecoulement est |turbulent lisse 

4) Coefficient de perte de charge lineaire : 
A.N 



X = 0,3 16. Re 



0.25 



X = 0,316*2716,2 



-0,25 



0,0437 



5) Perte de charge lineaire : 




A.N. 



j L = -0,0437 



13,581 2 0,5 



0,005 



-403 7/^ 



6) Perte de charge singuliere : 



Js - ~ K s ■ 



V 



A.N. 



1 1 581 2 

J s =-0,45. ' = -41,5 J /Kg 



7) Equation de Bernoulli Vb Va + Pb Pa +g.(z B -Z A )=(j s +J L )+^- 

q„ 



P 
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Or V A =0 ; Z B -Z A =L Done 




A.N. 



P. = 0,24 



13,581 2 7.10 5 -10 5 noinc , Aie 

— + + 9,81 .0,5 + 41,5 + 403 

2 900 y J 



290 w 
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Chapitre 5 : DYNAMIQUE DES FLUIDES 
COMPRESSIBLES 



1 Introduction 

Dans ce dernier chapitre, nous abordons les fluides compressibles qui 
presentent certaines particulates. La masse volumique d'un gaz varie avec sa 
pression. L'etude de I'ecoulement d'un fluide compressible devient plus 
compliquee que celle d'un fluide incompressible. En effet, les variations de 
temperature ou de pression qui peuvent apparaitre dans I'ecoulement d'un liquide 
ne modifient en hen les volumes mis en jeu car la dilatation ou la compression sont 
generalement negligeables. En revanche, ces phenomenes prennent une grande 
importance lorsqu'il s'agit de vapeurs ou de gaz. 

L'etude de I'ecoulement des fluides compressible ne peut etre abordee sans avoir 
fixe au prealable un certain nombre d'hypotheses simplificatrices (nature du gaz : 
parfait, type devolution : isotherme ou adiabatique,...etc). 

2 Equations d'etat d'un gaz parfait 

2. 1 Lois des gaz parfaits 



P T 

— = r.I 
P 



avec : 



- P : pression. 

- p : masse volumique en (kg/m 3 ). 

- r : constante des gaz parfait (r = — = 287 J I Kg.°K ). 

M 

- T : temperature en (°K). 

2.2 Transformations thermodynamiques 

- Transformation a pression constante : 

La chaleur recuperee par un gaz parfait a pression constante est : 



AH = C p AT 



120 
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avec : 

- AH : variation d'enthalpie par unite de masse en (KJ/Kg) 

- C p : chaleur specifique a pression constante en (KJ/Kg. °K) 

- AT : variation de temperature (°K) 

- Transformation a volume constant : 

La chaleur recuperee par un gaz parfait a volume constant est : 



AU = CAT 



avec : 

- AU : variation d'energie interne par unite de masse en (KJ/Kg) 

- C v : chaleur specifique a volume constant en (KJ/Kg.°K) 

- AT : variation de temperature en (°K) 
Remarque : 

H = U+ — equivaut a AH = A(U + —) = AU + A(rT) = (C v + r).AT = CAT 
P P 



C p =C v + r 



: Relation de Mayer 




Done : 

On definie : 
Exemple : 

5 3 5 

- Pour un gaz parfait monoatomique : C p = —.r et C v = -.r done Y = - 

7 5 7 

- Pour un gaz parfait diatomique : C p = —.r et C v = -.r done y = — 

C„ 

or C =C V +r done C = — '- + r 

r 



ou encore : 



La variation d'enthalpie est par consequent : AH = C AT = 



.A 



P) 



ou encore 



H = 



y P 



y-1 p 
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Transformation adiabatique : 



p p pr-i 

— = Cte , D'apres la lois des gaz parfaits : = Cte done = Cte 

p r ( pY T r 




ou encore, 

3 Classification des ecoulements 

3.1 Celerite du son 

Pour un ecoulement isentropique, la vitesse du son, appelee egalement celerite du 
son, est donnee par I'expression suivante : 




3.2 Nombre de Mach 

On appelle nombre de Mach le rapport : 

C 
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- V : Vitesse d'ecoulement en (m/s) 

- C : Celerite du son en (m/s) 

Le nombre de Mach varie d'un point a I'autre de recoupment, non seulement 
parce que la vitesse varie, mais aussi parce que I'etat du fluide varie, done la 
celerite. 

3.3 Ecoulement subsonique 

L'ecoulement est dit subsonique si la vitesse d'ecoulement est inferieure a la 
vitesse du son. Ou encore : si M< 1 

3.4 Ecoulement supersonique 

L'ecoulement est dit subsonique si la vitesse d'ecoulement est superieure a la 
vitesse du son. Ou encore : si M> 1 

4 Equation de continuite 

L'equation de continuite d'un fluide compressible est : 
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p r s l v l =p 2 .s 2 .v 2 



Equation de Saint-Venant 

L'equation de bilan energetique d'un systeme ouvert est 

AE C +AE P +AH=Q + W U 
ou : 

- A E c : Variation d'energie cinetique. 

- AE P : Variation d'energie potentielle du fluide. 

- AH : Variation d'enthalpie. 

- Q: chaleur echangee avec le milieu exterieur. 

- W u : travail utile echange. 
Si on suppose : 

- qu'il n'y pas d'echange de travail utile, Wu = 

- que I'energie potentielle est negligeable, A E P =0 

- que I'ecoulement est adiabatique et reversible, Q=0 
L'equation de bilan energetique devient : AH +AE c = 

ou encore (H 2 -H 1 ) + ^(V 2 -V 2 ) = 



done H + -V 2 = Cte 
2 



or d'apres l'equation (*) H = C T = 



D'ou la relation de Saint-Venant 



y P 



y-l p 



y-l p 2 



- + -V 2 =Cte 



Entre deux points d'un ecoulement, cette relation s'ecrit 



r 



y-l 



P P 

Pi Pi 



1 J 



+ i(y 2 2 -y 1 2 ) = o 



ou encore 



r 



r-i P\ 



P% ^ j 



+ \(v 2 2 -v 2 )=o 
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P P p 

Or pour un gaz parfait — = — = CYedonc — 

Pi Pi Pi 

Done 



p 




6 ETAT GENERATEUR : 

C'est I'etat d'un fluide en un point de I'ecoulement ou la vitesse V est supposee 
nulle. 

On note par un indice i toutes les variables thermodynamiques relatives a ce point. 
En appliquant le theoreme de Saint-Venant entre ce point et un autre point on a : 



7 p , 1 T ,2 _ 7 P t 



-.- + -V 1 = 
y-l p 2 y-l p. 



Dans le cas d'un ecoulement isentropique d'un gaz parfait, les caracteristiques 
thermodynamiques d'un point d'arret sont celles de I'etat generateur e'est-a-dire : 
Pi, Ti, p \. 



Or la celerite du son est donnee par : C = 



Done le theoreme de Saint-Venant peut etre ecrit sous la forme suivante : 

_Lc* + -y 2 = —.cf 
y-l 2 y-l 



2 2 2 
En multipliant cette equation par —on obtient : + M 2 = 

C y-l y-l 



C 



Or 



Done la relation de Saint- Venant devient 



2 



(T.\ 
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De meme, on peut ecrire : 





r-i 






fp^ 


7 




[pj 






2 



Pour etablir la relation entre les caracteristiques de deux points (1) et (2) d'un 
meme ecoulement : 

. en(1): ZL = i+rzi.^ 2 

- en(2):^ = l + ^— ^ 



Done : 



T 2 2 



2 * 



De la meme fagon on peut etablir des relations entre les pressions et les masses 

volumiques. 

Remarque : 

si M = 1 (v = c), I'etat de recoupment est appele etat critique. 
II est determine en fonction de I'etat generateur : 

T i =1 , r-l = l + y 

T c 2 2 

7 Conclusion 

L'etude approfondie des ecoulements des fluides compressibles ne peut se faire 
sans faire intervenir la thermodynamique. Les notions des mecanique des fluides 
abordees dans ce manuel ne constituent que des connaissance elementaire 
necessaire pour un technicien superieur. 



8 EXERCICES D 'APPLICATION 
Exercice N ° 1: 
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ENONCE 



Dans un ecoulement d'air les caracteristiques en un point sont les suivantes : 

- vitesse d'ecoulement : V =100 m/s 

- pression P = 1,013 bar 

- temperature : T= 15°c ; 

- Masse volumique p = 0,349 Kg/m 3 

- r=1,4 

On demande de calculer la pression d'arret Pi. 

1) en negligeant la compressibilite de I'air. 

2) en tenant compte de sa compressibilite. 
Reponse 

1) En negligeant la compressibilite de I'air, on peut appliquer le theoreme de 

V 2 p „ v 2 Pi 



Bernoulli : — + — + g.Z 

2 p 



+ — + g.Zj sachant que Vj=0 (point d'arret) et Z=Z t 

2 p 



Done 



P =P + -.pV 
2 



Application numerique : |Pj=1 ,030 bar 



2) En prenant en compte la compressibilite, on doit appliquer le theoreme de Saint- 









y 


Venant : 




l+ r M 


Y \P 




v 2 j 





, v.P I A 1,013. 10 5 ^ Ar , 
avec C = .l- — = Jl,4. = 637,46 mis 



P 



0,349 




V 100 A1C£ . 

M= — = = 0,156 done 

C 637,46 

Exercice N°2: 

1 Enonce 

Un avion vole a un nombre de Mach M= 0,95 et a une altitude ou la pression 
atmospherique est P a tm = 0,2332 bar et la masse volumique p = 0,349 Kg/m 3 . 

1) Calculer la vitesse de I'avion en Km/h. 

2) Calculer la pression et la temperature du point d'arret sur le bord d'attaque de 
I'aile. 

L'air est assimile a un gaz parfait : y = 1 ,4 et r = 287 J/kg.K 

2 Reponse 
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1) 



2) 



V =M.C = M.. 



y.P 



P 



A.N. V = 290,56 m/s = 1046,02 Km/h 







r 


Pt = 


( y-1 > 

V 2 j 





( 



y-1 



1 + 

v 2 



A.N 



or 



P = 



1,4 
1,4-1 



.0,2332 = 0,4l6bar 



r.T = — (air considere gaz parfait) 



0,2332 



= 232,82 °K done 7;. 



1 4-1 



.232,82 = 274,84°^ 



p.r 0,349.287 

Exercice N°3: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 23-06-2003 

1 Enonce 

Un corps celeste en chute libre, freine par les couches d'air de la haute 
atmosphere tombe sur terre. A une altitude de 1 km : 

- la vitesse du corps V=3000 m/s, 

- la temperature de I'air T=223° K, 

- la masse volumique de I'air p = 0,412 kg I m 3 

- la pression de I'air P=0,265 bar. 
On donner = 1,4. 

Travail demande : 

1) Calculer la vitesse du son C. 

2) Determiner le nombre de Mach M. 

3) Quelle est la nature de I'ecoulement d'air autour du corps ? 

4) Appliquer le theoreme de Saint-Venant pour calculer la temperature Tj et la 
pression Pi de I'air au point d'arret. 



2 REPONSE 









1) Celerite du son : 




A.N. 








2) Nombre de Mach : 









A.N. 


c 





300 
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3) M>1 done I'ecoulement est supersonique. 

4) Temperature d'arret 



T : =T. 



1 + ^1.M 2 



A.N. 



T ; =223. 



1 + 



1,4-1 



.100 



V 



= 4683 "K 



J 



5) Pression d'arret : 



R=P. 1+ / M 


r 


A.N. 


f 14-1 A 
P. =26500. 1+ ' .100 


1,4 
1,4-1 

= 11246 Pa 


I 2 , 




I 2 , 





Exercice N°4: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 5-01 -2004 

1 Enonce 

Un reservoir contient de I'air comprime a une pression P i= 4 bar, supposee 
pression d'arret a I'etat initial. L'ouverture d'une vanne dans ce reservoir provoque 
la detente de I'air vers I'exterieur sous forme d'un jet ayant un diametre d = 5 mm. 
Les parametres exterieurs du jet d'air a I'etat final sont : 

- Pression P= 1 bar, 

- Temperature T=25° C, 

On donne y = 1,4 et r=287 J/Kg.°K. 

1) Calculer la vitesse du son C a I'exterieur du reservoir en (m/s). 

2) Determiner la masse volumique p de I'air a I'exterieur du reservoir en (kg/m 3 ). 
(On suppose que I'air est un gaz parfait.) 

3) Ecrire I'equation de Saint-Venant, en terme de rapport de pression, entre un 
point d'arret et un point sur le jet d'air. 

4) En deduire le nombre de Mach M au niveau du jet d'air. 

5) Quelle est la nature de I'ecoulement ? 

6) Calculer la vitesse d'ecoulement V du jet d'air en (m/s). 

7) En deduire le debit massique q m (kg/s). 

2 REPONSE 



1) Celerite du son : 



2) Masse volumique : 



C = ^rT A.N. C = Vl,4.287.298 =346 m/s 
A.N. 



P = 



rT 



P 



10 5 



287.298 



= 1,169 kg/m : 



3) Equation de Saint-Venant 







7-1 


\ + r l M 2 = 




r 


2 
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4) Nombre de Mach : 



5) M>1 done I'ecoulement est supersonique 

6) Vitesse d'ecoulement : 



A.N. 



M = 1,558 



V =M.C 



A.N. 



V =1,558.346 = 549,48 mis 



7) Debit massique : 



n.d 2 

q m =pS.V = p.—.V 



A.N. 



q m = 1,169. ;r " Q,QQ5 .549,448 = 2,52 kg I s 



Exercice N°5: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 24-06-2004 
1 Enonce 

La figure ci-dessous represente une chaudiere qui produit de la vapeur d'eau a un 
debit massique q m =13,4 kg/s. 



Vapeur 
Pi 

Eau 



Canalisation 



Chaudiere 

Par une canalisation cylindrique, la vapeur arrive dans une section S de diametre 
d=1 cm a une pression P=1 5 bar et une temperature T=541 °K. 
On donne les caracteristiques de la vapeur d'eau : 

- r=i,3. 

- r=462 J/kg°K. 
Travail demande: 
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1) On suppose que la vapeur est un gaz parfait, calculer la masse volumique p de 
la vapeur d'eau en sortie de la chaudiere. 

2) Determiner la vitesse d'ecoulement V. 

3) Calculer la celerite du son C. 

4) En deduire le nombre de Mach M. Preciser la nature de I'ecoulement. 

5) Ecrire I'equation de Saint-Venant en terme de rapport de pression, 
et calculer la pression d'arret Pi a I'interieur de la chaudiere. 
Reponse 



1) Masse volumique de la vapeur : 

2) Vitesse d'ecoulement : 



P 



rT 



A.N. 



15.10 5 , 1 . 

p = = 6 kg I m 

462.541 



V = 



4-<?„ 



n.d .p 



A.N. 



4 13 4 

V= I = 284,356 mis 
;r.0,l 2 .6 



3) Celerite du son: c = ^y.rT A.N. c = VU-462.541 = 570,021 mis 

A.N 



4) Nombre de Mach : 



M 



V 



c 



M = 284356 = 



570,021 



M<1 done I'ecoulement est subsonique. 
5) Equation de Saint - Venant : 









l+ r l M 2 = 






2 


kPJ 





La pression d'arret : 









p t =p. 


f Y-l 2^ 
\+ r M 






v 2 j 





A.N. 



p =15.10 5 



l + l!£_L.0,5 2 

V 2 



1,3 
1,3-1 



1759434 Pa = 17,594 bar 



Exercice N°6: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 7-01 -2005 




1 Enonce 

De I'air comprime contenu dans un grand reservoir s'echappe vers I'exterieur a 
travers un orifice a un nombre de Mach M=0,77. 

La detente se produit dans I'atmosphere ou regne une pression P=P atrn =1 ,014 bar. 
On donne le rapport des chaleurs massiques : y = 1,4 . 
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Travail demande : 

1) En appliquant I'equation de Saint- Venant , determiner la pression Pi (en bar) a 
I'interieur du reservoir. 

2) A partir de quelle pression Pi, I'ecoulement devient supersonique ? 
Reponse 



y-\ . 

1) Equation de Saint- Venant : 1 + ^— .M = 



done 

















V 2 J 





P i =1,014.10 5 . 


f 14-1 > 
1+ 1 ' 4 \o,77 2 

V 2 J 




= 150097,21 Pa = 1,5 bar 



A.N. 



2) 



M > 1 => P . > P. 



v ^ y 



A.N. 











^ 1,4 + 1^| 




P ; > 1,014.10 s . 


= 191943 » 2 fcar 


V 2 J 





Exercice N°7: Extrait de l'examen du 19-06-2006 




1 Enonce 

L'azote est comprime dans une bouteille dans laquelle regne une pression d'arret 
Pi = 3 bar. II s'echappe a travers un orifice vers I'exterieur ou la pression ambiante 
est P= 1 bar. 
On donne^ = 1,4. 
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1) En appliquant I'equation de Saint- Venant, determiner le nombre de Mach M. 

2) Preciser la nature de I'ecoulement. 
Reponse 



7 — 1 

1) Theoreme de Saint-Venant : 1 + - — M 1 



Nombre de Mach 




A.N. 



M = 



1,4-1 



1.4 



= 1,357 



2) M>1 done I'ecoulement est supersonique. 
Exercice N°8: EXTRAIT DE L'EXAMEN DU 1 8-06-2007 
1 Enonce 

De I'air, suppose gaz parfait, s'echappe par la valve d'une chambre a air d'un 
pneu. La pression a I'interieur de la chambre a air est Pi = 1 ,7 bar. On suppose que 
la detente de I'air, s'effectue vers I'exterieur a une pression P=1 bar et une 
temperature ambiante T=25 °C. 
On donne les caracteristiques de I'air suivantes : 

- r=287J/kg°K, 

- Y=1,4. 

Travail demande : 

1) Calculer la celerite du son. 

2) En appliquant I'equation de Saint-Venant, determiner le nombre de Mach. 

3) Determiner la vitesse d'echappement V de I'air. 



2 Reponse 



1) 



A.N. : 

2) Equation de Saint-Venant : 



c = V 1 ' 4 - 287 - 298 = 346 mls 



1 + ^.M> = 



(5) 



Equivaut a 



M = 



r-i 



f 












(t, 


) 

-1 








V 






J 
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A.N. 



M = 



1,4-1 



V i J 



= 0,9 



3) 



V=M.c 



V = 0,9.346 = 31 1,4 mis 
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Cet ouvrage est une introduction a la mecanique des fluides. II est 
conforme aux programmes de formation des techniciens superieurs en 
maintenance industrielle ou en genie mecanique. II est destine aux etudiants 
des Instituts Superieurs des Etudes Technologiques, aux enseignants et aux 
auditeurs de la formation continue. Centre sur les lois et leurs applications en 
statique et en dynamique des fluides, II fournis aux techniciens superieurs les 
notions elementaires necessaires pour dimensionner plusieurs appareils 
(reservoirs, tuyauterie, pompe, turbine, distributeur, verins etc.) qu'il 
rencontrent dans la vie active. 

Accompagne de 70 exercices corriges d'une fagon detaillee, cet ouvrage 
rassemble un volume d 'applications pratiques interessant qui en font une 
bonne preparation aux examens, aux concours et la vie professionnelle. 
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